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RÉPERTOIRE  ALPHABÉTIQUE. 

INGÉNIEURS  ET  SURlNTENDANTa  Etc. 


ET    LES 


PRINCIPAUX  TRAVAUX  PUBLICS 

SUR  LESQUELS  ILS  ONT  FAIT  RAPPORT,  OU  ÉTÉ  EMPLOYÉS. 

CANADA, 
17  79   à   1891, 

PAR 


G.  F.  BAILLAIRGÉ, 

jyéputé-Minktre  des  Travam;  Publics, 


RÉPERTOIRE  ALPHABÉTIQUE 


DES 


PGENIECKS  ET  SURINTENDANTS 


ET   DES 


PRINCIPMX  TRAVAUX  PUBLICS  DU  CANADA 

>ont  ilt=5  ont  fait  l'étudo,  le  tracé  on  dii-i^é  les  travaux  dopuis 
leur  comiïienceraent  en  1779jusqu'à  nos  jours. 


Cette  brochure  contient  une  foule  de  renseignements  précieux  au  sujet  de 
phistorique  de  nos  grands  travaux  publics,  d'autant  plus  exacts  que  l'auteur 
été  employé  sur  la  plupart  de  ces  travaux  en  qualité  d'ingénieur  ou  en  a 
lirigé  l'exécution  en  qualité  de  député-ministre,  de  1884  à  1891,  époque  à 
laquelle  il  s'est  retiré  du  service  du  gouvernement. 

Ce  travail  a  été  commencé  en  1888  et  n'a  été  complété  qu'en  1890  h  cause 
^du  grand  nombre  de  documents  inédits  et  autres  que  l'auteur  a  consultés  dans 
lînos  archives  et  ailleurs. 


u 


RÉPERTOIRE  ALPHABÉTIQUE. 


INGÉNIEURS  ET  SUllINTENDANTS,  Etc.. 
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ET   LES 


PRINCIPAUX  TRAVAUX  PUBLICS, 

SUR  LESQUELS  ILS  ONT  FAIT  RAPPORT,  OU  ÉTÉ  EMPLOYÉS. 

CANADA, 
1779   à   1891, 


PAR 


G.  F.  BAILLAIRGÉ, 

I>éputé-Ministre  des  Travaux  Publics. 
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RÉPERTOIRE     ALPHABÉTIQUE. 


INGÉNIEURS  ET  LEURS  ASSISTANTS  EMPLOYÉS 


HUtt   I,KS 


TRAVAUX   PUBLICS 


DU 


CANADA, 

1779    a    1891. 


N.B.-Ce  record  ne  contient  pa,  le,  nomj  des  ingénieur,  sur  les  chemins 

de  fer  de  l'État 
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INGEÎsriETJRS 

Employés  sur  les  travaux  publicH,  de  1770  à  1891,  suivant  les  informations  obtenues' 

à  part  les  ingénieurs  de  chemins  de  fer. 


Ingénieurs. 


Allison,  J.  C. 


Alinoy,  J 

Anderson,  W.  P 

ArnistrongiCapit.  Charles 
Logie 

Amoldi,  John  Roger. . 


Asterbrooks,  Capitaine. 
Atherton,  Charles 

Austin,  G.  F 

Aylmer,  J.  A 


Baddeley,  Capit.  R.  E . 


Travaux. 


Ingénieur-asst.,  havres,  Provinces  Maritime.s 

Ing.  résidant  à  Haint-Jean,  X.-li. --'l'ravanx  et  arpentages, 
comtés  de  Kings,  Annapolis,  ])igl)y,  Yarniouth,  Siiel- 
burne,  Queen,  Lunenburg,  Nouvelle-Ecosse 

Rapjxirt  sur  canal  du  Saut  Sainte-Marie  à  la  législature, 

Etat  du  Michigan,  antérieurement  .^ 

Voir  Rapport  de  Thon.  H.  H,  Killaly 


Ingénii'ur  en  chef,  marine  et  i)êelieries. 


Dates  de  service,  etc. 


Octobre,  1883-88. 


Juillet,  1889-90. 


1847. 

30  mars  1847. 


et 


Membre  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils. 

Lac  Saint-Pierre,  dragage,  etc 

Ingénieur  mécanicien  en  chef 

Surintendant  des  dragueurs  et   du  dragage,   (.)ntario 

C^uél)ec 

Ingénieur  mécan:       ,,  édifices  ])ublics,  Ottawa,  ete 

Membre  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils. 

Ingénieur  de  l'artillerie  royale,   première  tentative  pour  la 
pose  d'un  câble  ?i  l'usage  du  pont  suspendu,  Ottawa. . . 

Dr.agage,    lac   Saint-Pierre,   directeur  des  explorations  et 

reclierches 

Devis  pour  les  dragueurs,  etc. .    

Ingénieur  surintendant,  améliorations  au  lac  Saint-Pierre.. 

Brise-lames,  Ile  Chantry,  lac  Huron,  etc 

Explorations  des  havres.  Provinces  Maritimes 

Exp.  du  site  du  jX)nt  sur  la  riv.  Ottawa,  au  Port.-du-Eort,etc. 

Agrandissement  du  canal  Lachine,  corps  des  ingénieurs. . . 
Ecluse  de  Sainte- Aime  agra!»die                         do 
Ingénieur  résidant,  constructitm  des  écluses  et  canaux  nou- 
veaux i)our  la  navigation  de  la  rivière  Trent 

Membre  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils. 

Membre  d(«  la  Socii'^té  d'Entreprenem-s,  Manning 

et  McDonald,  Toronto 


. ...  23  octobre  1874-91. 
20  janvier  1887. 


1857-G7. 

(>  décembre  1859. 


Commissaire  avec  l'hon.  .Tohn  Maeaulay,  ari)enteur 
général,  et  .John  S.  Cartwright,  suivant  (ui  acte 
(lu  i)arlement  du  Haut-Canada,  \h)ut  se  renseigner 
au  sujet  d'une  route  navigable  entre  Ottawa  et  le  lac 

Huron 

Ils  adres.«èrent  leur  rapiiort  avec  celui  de  David 
Tayli>r.  David  liiompsonet  William  Hoi)- 
kin»,  qu'ils  em)iloyerent  ixiur  l'examen  de 
la  route,  h  sir  (  Jeorge  .\rthur. 
Voir  rapports  subséquents  sur  les  tracés  ))ar  Walter 
Shanly  et  .laines  Stewart  en  l8.')7-58,  et  par 
Thomas  C.  Ciarke,  18,V.»-()0. 
Voir  annexe  30,  page  837  h  847,  par  (l.  F.  Pail- 
lai rgé,  dans  le  rapjmrt  général  des  travaux 
publics,  18(57-82. 


1880-!)1. 

7  juillet  1883-91. 

20  juin  1887. 


182G. 


1842-4.3. 

9  septembre  1842. 

Août  1843. 

1875-82. 
1883-84. 
1885-8(>. 

Juillet  187.3-79. 
do      1880-81. 

Juin  1882-88. 
20  janvier  1887. 

1888-91. 


4  mars  1837. 


Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Canada — Suite. 


■«'!> 


Ingénieurs. 


Baillai  rgé,  Charles 


r>a   lairgé,  George  Fred. 


Bailey,  C.  E. 


Baircl  N.  H. 


Travaux. 


Datea  de  service,  etc. 


Architecte  de  nombreux  édifices  publics,  églises,  résidences, 
moulins,  manufactures,  etc 

Architecte  et  ingénieur,  travaux  publics,  Qiiébec  et  Ottawa 

Architecte  et  rajjport,  nouvelle  jjrison  do  l^uébec 

Architecte  conjoint,  édifice  du  parlement,  Ottawa 

Traité  de  géoni.,  trig.,  rect.  et  sph.,  avec  tableaux,  900 
pages 


Ingeni(!ur  de  la  cité,  (Jué 
Nouveau  traité  de  steréi 


Québec 

oniétrie. 


Première  médaille  de  la 


Société  des  arts  et  manufactures  de  Paris,  et  treize 
autres  médailles  et  dix-sei)t  diplômes  par  la  France,  les 
P]tats-Unis,  la  Kussie,  l'Espagne,  l'Italie,  le  Jaixm,  le 
Brésil,  le  Canada,  etc 

Bassins  Princesse  Louise,  etc.,  Québec— Plans  soumis,  etc. 

Ingénieur  ins])ect.,  ch.  de  fer  de  la  Rive  Nord  entre  C^uébec 
et  Montréal,  et  embranch.  d(«  Piles,  riv.  Ht-Maurice. . 

Membre  fie  l'Académie  Kovale  Canadienne  des  Arts 

Agrégé,  société  royale  du  Canada 

MemY)re  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils. . . 

Ingénieur  insi)ecteiu',  chemin  de  fer  Québec  et  Lac  Saint- 
Jean,  pom-  la  cor|K)ration  municipale  de  (Québec 

Ingénieur  du  nouvelle  atpieduc,  Québec. 

Membre  de  la  Société-  des  sciences,  arts  et  'manufactures  de 
Londres,  Angleteiie 

Membre  de  l'Académie  des  Palmiers,  France 

Dessin  pour  la  tour  projetée  à  Londres,  1,(J00  p.  de  hauteur 

Canaux,  havres  et  routes,  provinces  de  Québec  et  Ontario 
Arpenteur  juré  pour  la  province  de  Québec,  commission.  . 
Rédaction,  [)remier  rapport  général  des  travaux  publics  avec 
James  Stewart,  I.C 


Tracé  des  premières  glissoires  ctmstruites  sur  la  rivière  Saint- 
Maurice,  aux  chutesdelaGrand'-Mèreet  îi Shawenegan 

Explorât,— Jetées  en  bas  de  Québec,  riv.  L'Assomption,  etc. 

Ing.  résidant,  canaux  de  la  Joncticm  et  de  Williamsburgh. . 

Canaux  de  l'ordonnance,  relèvements  et  plans  des  pouvoirs 
d'eau  aux  Cascades,  Split-Rock,  Cèdres,  et  Côteau-du- 
Lac,  avec  estimations 

AriKjntages  et  réclamât.,  canaux  Chambly  et  Beauharnois.. 

Chemins  du  Saguenay,  de  la  Métapédiac,  de  Gaspé  et  de 
Témiscouata,  etc ... 

Rédaction  du  second  rapjiort  général  des  travaux  publics 

Déversoirs,  etc.,  canaux  de  Comwall  et  de  Beauharnois. 

Sondage  du  chenal  du  Saint  Laurent,  de  Québec  h,  Montréal 

Canal  de  la  Baie- Verte,  route  prop.  et  projet  de  construct, 

Tracé  et  devis,  écluse  des  lacs  Muskoka  et  Rousseau 


Glissoires  et  barrages,  riv.  Saguenay,  St-Ma,urice  et  Trent 
Assistant-ingénieur  en  chef,  travaux  publics,  Catiivda. .    . . 
Tracé  et  devis,  Can.  projeté  des  Cèdres  et  rel.  du  St-Laurent 
Ecluse  du  Fort  Frances,  Lac-Lapluie;  étude  préliminaire 

des  nouveaux  bassins  du  havre  de  Québec  

Inpf.-surintend.  des  canaux  de  la  province  de  Québec 

Dejni té-ministre  des  travaux  publics  du  Canada 

Rédaction  du  troisième  rap.  gén.  des  travaux  publics 

Recueils  classifiés  des  devis  des  travaux  publics  du  Canada, 

principalement  de 

Nouvelle  cart«!  du  Canada  e*-  pamjjhlet  contenant  abrégés 

historiques,  indiquant  ses  ressources,  climat,  etc.,  etc., 

et  les  découvertes  dans  la  régitm  polaire,  jusfiu'ii 

Membre  du  Cuuafiî,  Société  Cuiiâdicinu;  des  lug.  Civils.  .  . 

De  Kingston,  Ontario,  Ingénieur  Provincial,  I.P.E 

Mort  1882.     Pas  de  successeur  encore,  en  1890. 


Corps  des  Ingénieurs,  Canal  Rideau 

Membre  de  llnstitut  des  Ingénieurs  Civils  en  Angleterre. 


'j  * 


1840-00. 

18()()-(Î3. 

Il  février  1863. 

18G3-G5. 

18(i6. 

G  octobre  186G-91. 


15  mars  1874  à  1884. 
1874-7(i. 

1875-81. 

1880. 

7  mars  1882. 

3  février  1887. 

1883-91. 
1885-91. 

Décembre  188G. 
12  mai  1889. 
1890. 

22  septembre  1844, 
22  février  1849. 

Jusqu'à  1849. 

Sept.,  oct.  1852. 

184G-1853. 

1853-185G. 


1857. 
1849-18G4. 

1858  .\  1866. 

1er  juillet  1867. 

18ÛG-1870. 

18()8-1869. 

Août  1870-73. 

•luiii,  juillet  1866. 

1863-78. 

5  juillet  1871-79. 

1872-73,  1875-76. 


1875-76. 

22  juin  1877-79. 

4  octobre  1879-91. 

1867-82. 

1841  h.  1890. 


1890-91. 
188U  90. 

1877  h,  1882. 


1828-32. 
1831. 


t  « 


•««i> 


te. 


Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Canada — Suite. 


Ingénieure. 


i. 


Baird,  N.  H. 


Travaux. 


Dates  de  service,  etc. 


do 


Barclay,  E.  J. .. 
Barrett,  Alfred. 


Canal  Murray  projeté,  lac  Ontario 

iî  'jport  sur  le  canal  Beauharnois  projeté. 

I  sur  la  navi(,'ation  de  la  ri  v.  frcnt  et  ing.  sur.  des  trav. 
Ecluses  134  x  33  pieds  ;  5  pds.  d'eau  .sur  les  buses. 
Travaux  commencés  en  1837  ;  en  grande  partie 
terminés  en  1844. 

stir  l'agrandissement  du  canal  Welland 

Travaux  commencé-s  le  30  nov.  1824.     Canal  oit- 
vert  le  30  nov.  1820.     Ecluses  originales  en  hois 
110  X  22  pieds,  avec  7 h  pieds  d'eau  sur  les  buses . 
RapjMDrts  sur  les  ponts  et  chaussées,  Cantons  de  l'Est,  P.C^ 
Mort  en  août  1840,  à  Brattleborcj,  Vt. 

Corps  des  Ingénieurs,  agrandissement  du  canal  Saint-l'ierre, 
Cap-Breton 


Barry,  P.  J,  S 


1833. 
183.'-.. 
1833-43. 


1837. 


1840-47-48. 


1875-81. 


Ingénieur  surintendant  résidant,  canal  Welland !lO  mai  182(5 

Rapport  stu-  canal,  Baie  Burlington .182(). 

Ka[)port  sur  la  navigat.  intérieure  entre  les  lacs  Ht-Franc^'oisi 

et  Ontario,  aussi  sur  le  canal  projeté  de  Rapide-Plat. .    1830. 

Rap|)ort  sm  la  navigation  de  la  (Irande-Rivière,  Ont 7  oct.  1843. 

Premier  agrandissement  du  canal  Lachine  ;   écluse  et  liar- 

rage  de  Saint-Ours,  etc 1841. 

Premier  ingénieur  assistant.    Tracé  du  canal  Welland. . . .    1842-43. 
Explorations,  rivière  Saint-Charles  et  ix)nts  sur  la  rivière 

Otuiwa  à  Vaudreuil,  etc 1843-48. 

iM'jrt,  18  juillet  1840,  à  Montréal. 


31  août  18.53. 

18.54. 

.5  août  1869. 


Corps  des  ingénieurs  royaux. 

RapiKjrt  et  estimation,  canal  projeté  de  Saint-Pien'e,  Cap 

Breton,  N.-E ^ .^ 

Canal  connnencé  par  le  gouvernement  de  la  Nouv.- Ecosse. 

do    complété  jiar  le  gouvernement  fédéral 

Ce  canal  est  entre  le   "Lac  du  (îrand-Bras-d'Or," 

et  la  baie  de  Saint-Pierre  sur  l'Atlantitiue. 
Il  a  2,400  pieds  de  long  et  une  ('cluse  à  marées,  de 
200  X   40^  X   18  pieds  d'eau  sur  les  seuils  de 
l'écluse  qui  est  munie  de  4  portes. 
Il  fut  agrandi  par  le  gouvernement  fédéral,  1875  au  30  avril  1881 

Coût  de  construction §:  1.50, ,523  32.  au  30  juin  1807 

Coût  d'achèvement  et  d'agrandiss.    400,707  80,  au  30  juin  1882, 


Bayfield,    Amiral  Henry 
W.,  Mar.  Royale 


Beaudry,  J.  A.  U.  —  . . 
Beckwith,  Adolphus  G . . 


i 


Bélanger,  Ernest 

Belcher,  A.  J 

Belcher,  Thos.  Deaves. . . 


Total §0.53,321  12 

(  Foi /■  rapi)ort  général,  trav.  jjublics,  1807-82.) 
Coût  total,  $077,207.27,  au 


p]n  charge  de  l'hydrogiaphie  du  fleuve  et  du  golfe  Saint- 
Laurent,  jxjur  l'amirauté . 

Rapports  au  sujet  du  creus.  du  chenal  dans  le  lac  St-Pierre. 

Corps  des  inp.,  travaux  publics,  relevés  de  havres,  P.Q. . . . 
Membre  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils 


Ingénieur,  départ,  trav.  publics,  N.-B 

Ingénieur  de  la  cité',  Fré'léricton,  N.-B. 

Ingénieur  i)rovincial,  Nouveau-Brun.swick 

Membre  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils. 


Ing.-asst.     Relevés  de  havres,  P.Q 

do  Nouveaux  canaux  de  la  rivière  Trent. 


30  juin  1890. 


1817-60. 
1831-35-46. 

1883. 

20  janv.  1887. 

1872-91. 
1872-91. 
1881-91. 
20  janv.  1887. 

1884-89. 

1882-  88. 


Ing.  surintend.  des  canaux,  («cluses,  glissoires,  barrages  et 
estacades  sur  la  rivière  Trent,  de  Trenton,  lac  Ontario, 
au  lac  Scugog 


Juillet  1873  à  1884. 


Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Canada — Suite. 


^1 


Ingénieurs. 


Travaux. 


Bell,  Andrew 

Bell,  Capit 

Bellingham,  A.. . 

Bent,  Oapit.,  R.  E 
Bender,  E.  P 

Bennett,  William.. 

Berlinguet,  F.  X . . 

Berlinguet,  Thos.. 


Bertrand,  Joseph  Têtu . . 


Bertrand,  L.  N 

Billyard,  W 

Blanchet 

Boivin,  Elzéar 

Bolton,  Capt.  Daniel,  I.R. 

BoniiycaHtle,  Capt.  R.H., 
I.R 

Boswell,  St.  G 

Boulay,  Philéas 


Ihg.    Exi)]oration.     Agrand,  canaux  Carillon  et  Grenville. 

Nouveau  eanal  de  Carillon,  sur  la  rive  nord,  et  nouvelle 
glisHoire  «ur  la  rive  -uil  de  la  rivière  Ottawa,  et  barrage 
de  cette  rivière,  ingénieur  résidant 

lîxerçant  «a  profession  à  Arnprior,  etc 


Surintendant  du  dragage  du  grand  chenal  du  lac  St-Pierre. 
Mort,  automne  de  185(i. 

Asa.  ing.  l'ésidant,  canal  Lachino,  Sème  agrandissement, 

division  supérieure 

C^iitta  le  service  1er  octobre  1878. 


Exploration  et  rapixjrt,  navigation  de  la  riv.  St-Jean,  N.-B. 

Corps  des  ingénieurs,  travaux  publics,  havres,  provijjce  de 
C^uébec,  etc 

Ing.  résidant.  P.assin  de  carénage  d'Esquimalt,  Ile  Van- 
couver, Colombie-Britaïuiique 

Membre  Société  Can.adienne  des  Ingénieurs  Civils 

Plans,  devis,  estimât     ms,  travaux  du  havre  de  (^lébec 

Premier  service  pendant  l'examen  préliminaire  du  site  des 
bassins  de  la  Princesse  Louise  à  Québec 

Relevé,  havre  des  Trois-Rivières,  etc.,  P.Q 

Asst. ,  relevé  hydrog.  de  la  Pte-aux-Trembles  au  Caj)  Charles. 

Ingénieur  surint,  travaux  du  Saint-Maurice,  et  ingénieur 
de  la  commission  du  liavre  des  Trois  Rivières,  etc 

Ingénieur  surint.,  échise  et  barrage,  rivière  Yamaska  et 
divers  travaux  h  Sorel,  et  sur  les  rivières  Saint-Fran- 
çois et  Nicolet,  etc 

Membre  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils 


Corps  des  ingénieurs,  travaux  publics  à  Ottawa  et  relevés 

de  havres,  etc 

Ingénieur-assistant,  chemin  de  fer  de  Lévis 

Etudiant,  Société  Canadieinie  des  Ingénieurs  Civils 

Ingénieur-assistant,  arpentages,  travaux  publics 

Corps  des  ingénieurs,  travaux  publics,  exjjlorations,  Québec 
et  Ontario 


Ingénieur-assistant,  chemin  de  Sarnia  à  Brantford,  etc. 

do  do         canal  Chambly 

Relevé  de  havres,  côté  S.-O.  du  lac  Saint-Jean,  P.Q 


Ingénieur  de  district,  canal  Rideau  (district  de  Bytown). . . 

Rapixirt  sur  les  péages,  jKuit  des  Chaudières 

Descrijjtion  du  barrage  h  Long  Island  sur  le  canal  Rideau, 

construit  en  183() 

Fut  Major  en  1830. 

Rap])ort,  conservation,  havre  de  York  (Toronto)  


Corps  des  ingénieurs,  bassin  de  i-adoub  h  Lévis,  et  bassins 

de  la  Princes.se  Louise  t^,  Québec 

Memb.ri^  du  Conseil,  .Sorii-té  Canadienne  des  Ing.  Civiîr 
Ingénieur  résidant,  travaux  du  havre  de  Québec 

Corj)s  des  ingénieurs,  canaux,  etc 

Assistant,  tracé  du  canal  des  Cèdres 

Agrandissement  du  canal  Lacliine   . . 

A  Ottawa,  département  des  chemins  de  fer  et  canaux,  etc.. 
Mort,  16  janvier  1890. 


Dates  de  service,  etc. 


Juin  1870-72. 


Juin  1872  à  nov.  1885. 
1885-1891. 

1852-50. 


1873  à  1878. 

1850. 

1880  à  1887. 

1er  septembre  1883  à 

ianv.  1888. 
24  février  1887. 
15  décembre  1874. 
1875-71). 
1881-82. 

Juillet  1883. 

1884-89. 


1888-91. 

24  février  1887. 


1884-89. 

188()-87. 

20  janv.  1887. 

1889-90. 


1884. 


1843. 

1843-49. 

1889. 

1832-35. 
1833. 

1839. 

14  janv.  1834. 

1876-88. 

1889. 

1889-91. 

15  mars  1870-71 . 
1872-76. 
1877-80. 

!  •^'89. 


•I» 


se. 


Ingénieurs  employ<56  sur  les  travaux  publics  du  Canada — Suite, 


1 


15, 


Boxer,  Capt.,  I.R. 


Boyd,  John  Edward 


Coiiiinandfur  du  "Hussar,"  V.S.M.,  explorant  le  golfe 
Saint- Laïu'ent 

Exploration  et  carte  du  Saint-Laurent — Rajiiwrt,  canaux 
du  Saint-Laïu'ent 

Rapport,  canal  Beaidiarnois  


là 


i 


Breen,  Thomas 

Brophy,  G.  Patrick... 
Bropny,  John  Byrne. 


Brotherton,  A.  S. . . 

Browne,  Edward . . . 

Browne,  J.  V 

Brown,  Gustavus  A 


Bruyères,  Capt.,  I.R., 


Ingénieur  ré.sidant,  chemin  de  fer  Européen  et  Nord-Amé- 
ricain, i)ar  le  gouvernement  du  No>iveau-15runswick.  . . 

Ingénieur  en  chef  et  surintendant  général  du  chemin  de  fer 
E.  et  N.A 

Ing.  assistant.    Département  des  travaux  j)iil)]ics,  Ottawa. 

Ingénieur  en  chef,  cliemin  de  fer  du  gouvernement  de  l'Ile 
du  Prince-Edouard 

Exploration  et  rapport,  navigation  de  lariv.  St-Jean,  N.B.. 

Ingénieur  résidant,  eiieiiiin  de  fer  du  Nord,  gouvernement 
de  la  i)roviiice  de  (.^"''l't-'C 

Ingénieur  en  charge,  travaux,  Provinces  Maritimes 


Corps  des  ingénieurs  à  Ottawa   

Ing.  rés.     Bassin  de  la  Princesse  Louise  h  (Québec  et  bassin 
de  radoub  à  Lévis,  iiour  le  déjjart.  des  travaux  publics. 

Décès  à  Québec  et  sépulture  h,  Ottawa,  nov.  1887. 

Corps  des  ingénieurs.     Travaux  publics,  havres,  etc.,  i)ro- 
vince  de  Québec 

Membre  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils 

Corps  des  ingénieurs  des  travaux  iHiblics 

Asst.  du  surintendant  des  glissoires  et  estacade.s,  Ottawa. . 

Ingénieur  surintendant  do  do 

J.  B.  Bro].hy  a  été  surint.  du  1er  avril  187!»  h  1880, 
pendant  l'absence  de  (i.P.B.,  alors  sur  C.C.P. 

Assistant  dé  l'ingénieur  surintendant  des  glis.soires  et  esta- 
cades,  Ottawa.    

Ingénitnir  surintendant  des  glissoires  et  estacades,  Ottawa. 

Ing.  résidant.     Division  du  chemin  de  fer  C.  du  P 

Ing.  de  division,  chemin  de  fer  Cap-Breton 

Corps  des  ingénieurs.     Travaux  publics,  relevé  des  havres, 
etc. ,  en  bas  de  t^uébee 


Rapixjrt  sur  les  eaux  intérieures  du  district  de  Newcastle. . 
Ingénieur  des  entrepreneurs,  travaux,  havre  de  Québec 

Ing.  assistant.    Travaux  publics,  Provinces  Maritimes. . . 

Ingénieur  résidant,  Saint- Jean,  N.-B.  Travaux  publics  et 
arpentages,  Ile  du  Prince-Edouard  et  les  comtés  de 
Cumberland,  Colchester,  Hauts,  Halifax  et  Nouvelle- 
Ecosse 


Rapport  sur  la  réclamation,  relativement  au  canal  du  Saut- 
Ste-Marie,  construit  sur  le  territoire  canadien,  avant 
1802,  par  McTavish,  Frobisher  et  Cie  pour  la  Compa- 
gnie de  pelleteries  du  Nord-Ouest 

Cette  rédamaticm  fut  faite  par  Forsyth,  Hichardson 

et  Cie,  et  par  Parker,  Gerrard,  Ogilvie  et  Cie, 

de  Montréal,  l.ô  avril  1802,  et  par  John  Mure, 

de  (Québec,  17  avril   1H02. 

Rapport  SUT  le  progrès  de  la  construction  du  nouveau  canal 

des  Cascades,  pour  remplecer  les  deux  jjremiers  canaux 

construits  sur  la  même  i)éninsule  de  177!)  i\  1783 

Voir  rapjKjrt  de  Douglas  Brynmer,   archives  du 

Canada,  Ottawa 

Voir  Bjf,  Clarke,  Donatti,  Finlay,  Mann,  Kuig  et 
Twiss,  dans  ce  qui  suit. 


1829. 

1844. 

4  juin  1845. 


185(5-00. 

Dec.   ]800-(i7. 
1er  sejjt.  18f)7-71. 

10  mai  1871-75. 
1(5  nov.  1870. 

187(5  et  1879. 

mai  1880  .\  juin  1881. 

1881-83. 

Sept.     1883    h,    nov. 
1887. 


1882-!tl. 
25  juin  1887. 
Juillet  18(17. 
1er  juillet  187.3. 
1er  juiUet  187(J-!»1. 


1er  j.an.  1876. 
1er  avril  187!). 
1er  avril  1880. 
28  juin  1886. 


1881-82. 

18  février  1858. 

1875. 

1er  juillet  1872-88. 

Juillet  1889-91. 


Antérieur  au  23  déc. 
1803. 


16janv.  1805. 

188(5. 
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Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Canada — Suite. 


Ingënimirs. 


xjucnanan,  W.  O. , 
Buck,  Walter  M . 

Burnt'tt,  Thomas. 


Burwel 

By,  Lieut.-Col.,  I.R 


Travaux. 


Dates  de  «ervice,  etc. 


1843. 

Avant  1881. 
do      1876. 

Printemps  de  1820. 
1821  2(). 


Infféniour  assistant,  canal  Wolland 

Ingi'niour  i)r<)vincial,  Province  <hi  Notivean-Brunswick. .  .. 
Ingénieur,  section  Miraniichi,  Intercolonial 

Ing€>nieur  anglais  ;  fit  le  tracé  et  les  plans  du  canal  Lachine 
Ingénieur  surintendant.     Travaux,  canal  Lachine 

C;.nal  commencé  le  17  juillet  1821. 
do    o\ivert  en  août  1824. 

Profondeur,  -ih  pieds  sur  les  buses. 

Ecluses  en  pierre,  100  x  20  pieds. 

Relevé  du  havre  de  Goderich   1827. 

Rap.  canal  des  Cascades,  rajndes  du  Moulin  et  Si)lit-Rock.  24  avril  1805. 
Ingénieur  du  canal  Rideau,  Bytown  (Ottawa)  à  Kingston 

lac  Ontario Sept.  182(!. 

Canal  Rideau  commencé 21  sept.  1820. 

Rapport  sur  les  canaux  et  défenses  du  Canada 1820. 

do        le  canal  Rideau 0  juillet  1827. 

Le  premier  vapeur  le   "Plumber"  passa  dans  le  canal 

Rideau 29  mai  1832. 

Canal  Rideaii  complété Août  1832. 

Canal  120^  milles  de  long  avec  47  écluses  de  134  x  33 

pieds,'et  .5  [ueds  d'eau  sur  les  .seuils  des  écluses. 

Ascension  totale  de  l'Ottawa  au  lac  Rideau  d'en 

haut,  202  pieds  3  ix)uces. 
Descente  totale  du  lac  Rideau  d'en  haut  à  Kingston, 

105  pieds  4  jKnices. 
Rivière  Ottawa,  .au-dessous  du  lac  Ontario,  suivant 

les  ingénieurs  royaux,  120  pieds  11  ixmees. 
Rivière  Ottawa,  au-dessus  de  l'Océan,  110  pieds. 
Coût  total  du  canal  Rideau,  suivant  les  records  des 
ingénieurs  royaux  comprenant  l'achat  du  ter- 
rain et  les  salaires  des  fonctionn.,  $3,011,701.47. 

Le  canal  Rideau  a  été  sous  la  régie  des  ingénieurs  royaux 

jusqu'à  ce  qu'il  a  été  transféré  i)ar  le  gouvernement 

Imi)érial  au  gouvernement  du  Canada,  savoir  : — 

Major  Bolton,  lieut.-col.  ;  Thompson  ;  capt.  Charles 

Ford  ;  lieut.-col.  Chater  et  M.  Harvey 1832  à  1857. 

La  régie  des  canaux  de  l'Ottawa  et  du  Rideau,  a  été  trans 

feré  au  département  des  travaux  publics  par  un  ordre 

du  conseil ..... 

J.  S.   Killaly,  1er  ingénieur  surintendant  nommé  par  le 

gouvernement  du  Canada ■  •  •  ■ 

J.  D.  Slater,  deuxième  ingénieur  surintendant  nommé  par 

le  gouvernement  du  Canada 

F.  A.  Wise,  troisième  ingénieur  surintendant  nonuné  par 

le  gouvernement  du  Canada  


Carroll,  Cyrus 

Cartwright,John  S.,  I.R. 


Casey,  W.  R. 


Corps  des  ingénieurs  des  travaux  publics,  havres,  Ontario. 

Commissaire  avec  l'hon.  John  Macaulay,  arpenteur  général 
du  Haut-Canad.a,  et  le  capt.  Baddelay,  I.R.,  pour 
étudier  le  projet  de  navigation  entre  l'Ottawa  et  le  lac 

Huron 

Voir    Baddeley,     Hawkins,     Macaiday,     Taylor, 
Tiiomi)son,  suivant  un  acte  du  parlement  du 
Hîint-Caîiada  du  4  mars  18-37. 
Voir  app.  30,  pp.  8.37  à  847,  par  G.  F.  B.,  rapport 
des  travaux  publics,  1867-82. 

Sous-ingénieur  sur  le  chemin  de  fer  Germantown  et  Phila- 
delphie, et  sur  l'aqueduc  Croton  de  New- York 

Assistant  ingénieur  sur  le  ch.  de  fer  Long  Island,  N.-Y. . . 
do  le  canal  Chambly 


3  mars  1857. 
1867  à  1858. 
cet.  18.'58àoct.l872l 
Oct.  1872-1801. 
1884-1886. 


à) 


18.37. 


Avant  1834 

do 
1834. 


11 


etc. 


Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  puV>licH  du  Canada — Suite 


5. 


Caaey,  W.  R. 


Chaloner,  Charles  E . 


72: 


Chaminon,  A.  J   

Charbonneau,  Maxime. 

Chater,  Lieut.-Col...    . 

Childe,  Capt.  John 


Iiig.  en  chef  (hi  ch.  de  fer  Laprairie  à  Saint-Jean,  dejmis 

Hon  (  onjnienoeiiient  juscin'à  hou  achèvemetit 

Ce  ch.  à  voie  étroite  est  le  jireinier  <\u\  a  été  ciniHt. 

en  Canada  ;  les  lisHes  étaient  en  fer  jilat,  et  les 

charH  à  i)aHsa|.,'er.s  ('taient  comme  ceux  (pie  l'on 

voit  aiijonririuii,  iiiaiHmoinMlon^'set  pliisétroits 

Fit  plnsienrs  explorations,  en  rpialité-  d'asKistant  injft'nieiir 

et  d'ingénieur  en  chef  dan»  diverses  parties  du  Haut  et 

du  Bas-Canada,  et  dans  iihisieurs  des  Etats-Unis. .  . . . . 

Route  proposée  du  canal  des  Cèdres,  rive  nord  du  Saint- 
Laurent.     Plan,  profil  et  estimation 


Travaux  piihlics,  ex))lorationH,  Manitoba  et  Territoires  du 
Nord -Ouest,  etc 

Assistant  de  R.  Steckel,  nivellement  cféodési(pie  du  Saint- 
Laurent,  entre  Montréal  et  C^>uéhec,  et  de  la  rivière 
Richelieu,  etc.,  et  au  Bureau  d'Ottawa .  . . . . 

Membre  de  la  Société  Canadienne  d(^s  Ingénieurs  Civils. . . 


Cinion,  Simon 


Clark,  C. 

Clarke,  Isaac  Win.slow. 


Clarke,  Thomas  C 

Clifï,  John   

Clowes,  S&niuel . . . 

Clowes,  James . . . 
Cole,  Capt.,  I.  R. 


Cori)s  des  ingénieurs,  travaux  publics,  provinces  maritimes. 

Corps  des  ingénieurs,  ManitoV)a,  Territoires  du  Nord-Ouest, 

rivière  Saskatchewan,  branche  nord 

Mort,  février  1887. 

Ingénieur  royal,  succéda  au  caintaine  Chas.  Ford,  I.R.,  en 
qualité  d'ingénieur  surintendant  du  canal  Rideau  sous 
le  gouvernement  impérial. 

Membre  du  bureau  des  examinatem-s  chargés  de  faire  rap 
ixirt  .Mir  l'agrandissement  du  Havre  de  Montréal  et  sur 

la  navigation  du  Saint-Launmt,  etc   

Décédé,  février  18.58. 

Fo//('?  Kirkwood  et  McAl|)ine. 

Corps  des  ingénieurs,  travatix  publics,  havres,  Québec. . . 

Résigné  le  11  aofit  1887.   Elu  député  de  Charlevoix 
jKjur  la  Chambre  des  Coninnmes  le  28  sept.  1887 

Membre'de  la^Société  Canadienne  {des  Ingénieurs  Civils . . 

Corps  des  ingénieurs,  nouveaux  canaux  de  la  rivière  Trent. 

Sous-commissaire  général.  Surintendant,  canaux  de  l'ordon- 
nance des  Cascades,  du  Split-Rock  et  du  Coteau 

Décédé,  7  juillet  1822. 
Voir  colonel  Gother  Mann  et  lient. -colonel  John  By, 
etc.,  et  le  rapport  .sur  les  travaux  publics  en  géné- 
ral, en  18()7,  pour  détails.  Ces  canaux  n'ont  pas 
été  construits  sous  la  domination  Française  comme 
la  tradition  le  rapi)ortait  alors. 

Navigation  de  la  rivière  Ottawa  iusq.  lac  Huron,  explorât. 
Rapport  sur  la  canalisation  ])rojetée  jwur  les  vaisseaux. . . . 


1834-3«i. 


Avant  1842. 
1842. 

1882-83. 


1884-91. 

24  février  1887. 


1873-74. 
188.*)-86. 


9  novembre  1857 


1881-87. 


20  janvier  1887. 
1882  A,  188G. 


1809-22. 


Surintendant  des  travaux  du  havre  de  Montréal. 


Canal  Rideau,  travaux  proposés 

Canal  Welland  do  . .    .       

Rapport  général  avec  estimations  des  canaux  des  (xalops, 
du  Rapide  Plat,  de  la  Pointe  à  Farran  et  de  Oornwall. 


Exploration  et  rapiK)rt,  canal  Welland. 
do  canal  Rideau . . 


Ingénieur  consultant,  construction  du  cinal  Cornwall 

Canal  commencé  en  1835,  ouvert  en  décembre  1842, 
et  terminé  en  juin  1843. 


1859. 

2  janvier  1800. 

18.32  à  1845. 

1823. 

1824. 

1820. 

10  août  1824. 
Sept.  1824. 

1833. 
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Ingénieuhs  employés  hup  les  travaux  publics  du  Canada — Suite. 


Cole,  MajorP.,  I.  R. 
Coiiway,  John   

Cornell,  J 

Coste,  Louis 

Coutlée,  Chas.  R.  F. 


Cowley,  J.  (r 

Crawford,  William. 


Crawley.Capt.  H.  0.,I.R. 

Cull,  James. 

Cunningham,  Granville  C 

Cuirai),  Veysie 

Cusack,  Rheddy 

D'Amours,  J.  W 

Dawson,  Simon  J 


Kapixjrt  sur  les  causes  des  inondations  il  Montréal 


Corps  des  ingénieurs,  agrandissement  du  canal  Lachine.. . . 

Asst.-ing.,  Bassin  Saint-CJabriol.  canal  Lachine 

Ingénieur.     Appareil  d'éclairage  t'-lectricpu',  eiinal  Lachine, 
Montréal    


Cori)s  des  ingénieurs,  travaux  jjublics,  agrandissement  du 
caïuil  Lachine,  Montréal 


Cori)s  des  ingénieurs,  travaux  publics,  havres,  etc.,  ))rov. 

Ontario  et  (Québec 

Remplaça  l'ingénieiu'  en  chef,  trav.iux  juiblics,  Canada. . . . 
Membre  de  la  Société  des  IngénieiU's  Civils  d'Angleterre.  . 
Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils.  . . 

Gradué  h  l'école  royale  militaire,  Kingston,  Ontario 

Corjis  des  iiig.     Chemin  de  fer  Canadien  du  Pacifique 

do  Ch.  de  fer  liitercolonial.     Ligne  courte  du 

ch.  de  fer  C.  du  P.  entre  Montréal  et  la  frontière  et  de 
\h,  en  traversant  l'Etat  du  Maine,  jusq.  Nouv.-Brimsw. 

Corps  des  ing.     Canal  projeté  entre  les  lacs  Saint-François 

et  Saint- Louis 

Etudiant,  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils 


Ingénieur,  sous-assistant,  canal  Beauharnois .    ... 

Tracé.     Agrandissement  projeté  du  canal  Beauhîvrnois . .  . . 
A.sst.-ing.,  aijprofondisseiiient  à  14  pieds,  canal  Welland.  .  . 

Premier  ing.  asst.  rés.,  canal  Saut-Sainte-Marie,  Canada. . 
Première  exploration  eu  1852,  sous  S.  Keefer,  ingé- 

nieiu'  en  chef  des  travaux  publics 

Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils . . . 

Rai)i)orts  sur  le  canal  projeté  de  la  Baie-Verte,  fntre  la 
Baie  de  Fundy  et  le  golfe  Saint-Laurent 


Surintendant,  chemin  macadamisé  rue  Yonge,  Toronto.  . . . 
Assistant-ingénieur,  chemin  de  Sarnia  et  Brantford,  etc . . . 

Ing.  rés.,  chemin  de  fer  de  l'Ile  du  Prince-Edouard  ;  asst.- 
ing.  en  charge  des  havres,  etc.,  Ile  du  Prince-Edouard, 
pour  le  ministère  des  travp.ux  publics 

Membre  du  conseil  de  la  Société  Can.  des  Ingénieurs  Civils. 

Asst. -ing.  rés.,  division  sud,  agrandissement  du  canal  Wel- 
land  


Asst. -ing.  résid.,  canal  Saut-Saint-Marie,  Canada. 


Ancien  ingénieur  assistant  au  Très-Honorabk  directeur 

général  de  la  navigation  Intérieure  de  l'Irlande. 
Explorations,  rivière  d'Ottawa  et  canal  Welland   

Corps  des  ing.,  travaux  publics,  Colombie-Britannique, 
Victoria,  etc.  ExiJoratums  à  l'embouchure  de  la  rivière 
Fraser,  Colombie-Britannique 


Glissoires  et  estacades,  sur  la  rivière  Saint-Maurice 

Commença  l'exijl.  de  la  route  du  lac  Supérieur  à  Fort-Garry. 

Connneucement  des  travaux 

Passage  du  col.  Wolsely  et  des  troujies 

Route  praticable  [jour  les  immigrants 

Membre  de  la  Chambre  des  Communes,  pour  Algoma 


21)  juin  1841. 

1871-83. 
1883-8(5. 

188(j-!ll. 


184.S-47. 


1884-!tl. 

18!I0. 

(i  février  1883. 

20  janvier  1887. 

Juin  1880. 

Oct.    1880    à    février 
1887. 

Mai  1887   !i    octobre 
1888. 

1er  mai  1880-1)1. 
22  mars  1888. 

1843. 

1872!ll87('>. 

1er  juin  188()  au  1er 

aoftt  1887. 
Aoflt  1887-!»:. 


20  janvier  1887. 


19  janv.  1843  et  14  et 
19  mars  1843. 

1830, 
1843. 


Avi-il  1875  à  1878. 
188i). 


Nov.  1873  au  1er  juin 

1889. 
1er  mars  1889-91. 


1824-27. 


1885. 

1852-57. 

1857. 

18(57. 

1870. 

1871. 

1878  91. 
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etc. 


I. 


obre 


1er 


L4et 


juin 


•        l    ^ 


»       .1  * 


Ingénieurs  employés  sur  les  truvaux  publics  du  Canada — Suite. 


Ingénieurs. 


Deniel,  Emile. 


Denison,  Lieut.  W.,  I.R. 

Dérome,  J.  B 

Derbishire,  Stewart 

Desbarats,  G.  J 

DesBrisay,  L.  P.  W.... 
Desjardins,  C 

Dickinson,  John 

Dickinson,  Jos.  E.,M.  A., 
Trinity  Collège,  Dublin 

Dixon,  G.  G 

Donatti,  L . . 

Doré,  J.  E 

Douglas,  Robert  C 

Drummond,  —,  I.R 

Duberger,  C.  C 

Duchesneau,  A 

Dumaif   Horace 

Durnford,  Elias  Walker, 
Col.,  I.R. 

DuVeinet,     Lieutenant- 
colonel  Henry 


Travaux. 


Agrandissement  du  canal  Grenville 

Canal  de  Panama,  Amérique  Centrale 

Prem.  asst.  de  Thos.  Monro,-  examen  des  projets  de  cana- 
lisation entre  les  lacs  Saint- Fran(,'ois  et  Samt-I^ouis 

Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils.. .  . 

Description  des  barrages,  écluses,  etc.,  du  canal  Rideau  et 
des  iKjnts  sur  l'Ottawa 

Jetées,  etc.,  prov.  de  Québec,  dép.  des  travaux  publics 

Corps  des  ingénieurs.     Havres  et  routes 

Nouveau  canal  de  Carillon,  glissoire  et  barrage,  riv.  Ottawa 

Ecluse  Sainte-Anne,  etc 

Au  département  des  chemin»  de  fer  et  canaux,  Ottawa  . . 

Corps  des  ing,,  trav.  pub.,  inmt  sur  la  riv.  de  l'Arc  h  Calgary. 

Explor.  chenal  des  vaisseaux,  entre  Saint-Roch  et  l'Ile-aux- 
Coudres 

Commissaire  pour  s'enquérir  des  causes  des  inondatiotis 
entre  Montréal  et  t^uébec 

Assistant  ingénieur,  division  nord,  2e  agrandissement  du 

canal  Welland 

Décédé  en  Eurojw. 

Assistant  ingénieur  canaux  du  Saint-Laurent 

Assistant  sous-commissaire  général.  Surintendant.  Canaux 
de  l'ordonnance  des  Cascades,  Split-R(K;k  et  Côteau-du- 

Lac 

Pour  détails,  voir  Bruyères,    By,  Clarke,   Mann, 
Twiss,  etc. 

Corps  des  ingénieurs,  canaux,  etc.,  P.Q 

Chaussée  de  Saint-Zotique  et  mur  d'endiguement  sur  la  rive 

nord  du  lac  Saint-J  rançois 

Quitta  le  service 


Dates  de  service,  etc. 


Corps  des  ingénieurs,  canaux,  etc.,  Ottawa 

Ingénieur  surintendant,  premier  pont  susfjendu,  Ottawa. . . 

Assistant  ingénieur.    Travaux  publics,  havres,  rive  nord 
Saint-Laurent  en  bas  de  C^uébec 


Corps  des  ingénieurs.     Agrandissement  du  canal  Lachine, 

etc.,  division  de  Montréal 

Bureau  de  l'ingénieur  surintendant,  Montréal 


Explorations  de  havres,  lac  Saint- Jean . 


Lieutenant-colonel,  1817  28  ;  colonel  1828. 
Commandeur  des  Ing.  R.,  can.  de  l'ordonnance  du  Canada. 
Remplacé  i»ar  Gustavus  Nicolls 


Ingénieur  du  "Royal  Staff  Corps,"  gouvernement  impérial 

Capt,  1820;  major,  1827,  et  lieut. -col 

Ingénieur    surintendant    général,   construction    du    canal 

'Grenville,  sous  le  gouvernement  imi)érial 

Rapport  sur  le  canal  (îren ville 

Rapport — Canaux  Chute  <à  Blondeau  et  Carillon 


Sept.  '72  i\  fév.  1887. 
Jan.,    février,     mars 

1888. 

1889  «1. 

20  jan.  1887. 


183!). 

10  juillet  1804. 

1873-77. 

Août  1879-83. 
1883-85 
Jan.  188.5-91. 

18  mars  1887  au  30 
avril  1888. 

1881. 

4  oct.  1873. 


15  juillet  1874  au  30 
déc.  1879. 

1843. 


Juillet  1820. 


1884-8(). 

1884-85. 

1er  jan.  188R. 

Juillet  1872-91. 

182G. 

f881. 


Juillet  1872-81. 
Nov.  1881-91. 


1889-90. 


1827-31. 
Juillet  1831. 


1833. 

1819-29. 

20  nov.  1820, 

26  déc.  1827. 
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iNutNiEURs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Canada— Suite. 


Du Vernet,      Lifiit.  -  Col. 
Henry. .  ..(suite) 


Eads,  Jas.  B.,K.-U.... 
Elliot,  Geo.  Augvistus . . . 
Elliot,  J.  S 


Fafard,  Eugène 

Fafard,  F.  X 

Faga,  J.  M 

Fairbanks,  Charles  Wm 


Canal,  Ctrenville,  etc 

(Quitta  le  Canmia .....'...'....'. 

Le« canaux  (Jienville,  Chute  à  Ki.im'li.au  et  Caiïlhm 
Hur  la  rivf  nord  de  l'Ottawa,  furent  traeés  et 
coiiHtruitM  ))()ur  le  K<>uvernenient  ini|)érial  par 
h'H  iiiL'enieurM  du  "  Kt.yal  Statf  C(ir]w."  Les 
recordH  concernant  ces  canaux  étaient  dans  le 
bureau  de  l'OnloTinance  à  Montrt'al,  oii  ils 
furent  détruits  i)ar  un  incendie  en  1852.  Suivant 
les  reiiHeiKnenientH,  le  "(irenville"  fut  achevé 
en  lH2i>,  "Chute  à  Hlondeau/'en  1832,  et  "Ca- 
rdlon,"en  1833;  le  vapeur  "Ht.  Andrew"  fut 
le  (treniier  vaisseau  qui  y  passa,  lorsqu'ils  furent 
ouverts,  le  24  avril  18.S4. 

Ces  canaux  avaient  une  longueur  totale  de  8  milles 

et  11  écluses  de  107  (\  13(».>i  x  32  i\  .'^3  et  (i  pieds 

d  eau  sur  les  seuils  ;  leur  coftt  de  constuiction 

n  a  pas  été  obtetui. 
Ils  furent  placés  sous  le  contrôle  du  département 

des  trav.  i)iil)lics  du  Canada,  le  3     ars  18.57. 
Ils  ont  été  agrandis  deiniis  et  ont  maintenant  une 

longueur  de  «4  milles  avec  7  écluses  de  2()0  x  45 

et  9  pieds  d'eau  sur  les  seuils. 
L'agrandissement  fut  commencé  en  1871  et  terminé 

le  27  mai  1882. 
Coût     de     l'agrandissement    au    30     juin    1882 

$!)75,142.54. 
RapiK)rt  et  estimations.    Canal  et  écluse  proiK)sés  h  Sainte- 
Anne,  rive  nord  de  l'Ottawa,  au   lieu  de  l'ancienne 
écluse  en  bois  entre  l'Ile  Perrot  et  Vaudreuil,  bâtie  en 


f 


1827-33. 
1834. 


J 


18lt)  par  la  Cie  de  transixjrt  à  vai)eur  de  Saint- André, 
ix)ur  les  vaisseaux  à  vaiicur  de  20  chevaux 

Raijport.  Améliorations  projetées.  Havre  de  Toronto 
Décédé  le  8  mars  1887. 


Arbitre,  réclamations  canal  Rideau. 
Résignation 


13  déc.  1831. 

14  mars  1882. 


15  août  1833. 
1er  déc.  1834. 


Commissaire  de  l'Ordonnance  ;  négocia  l'achat  des  terrains 
IKHir  le  canal  Rideau,  antérieurement  à 


Corps  des  ingénieurs,  travaux  publics,  havres,  etc.,  P.Q. 

do  do  do  

do  do  do 


Ontario. 


Né  à  Halifax,  N.-E 

Prit  son  éducation  au  King's  Collège,  Windsor, N.-E. 

Entra  au  bureau  de  sir  John  McNeil,  I.C,  Angleterre 

Aqueduc  projeté  à  Halifax .    '  '  " 

Ingénieur  surintendant.— Construction  aqueduc  d'Halifax! 

Aqueduc  d'Halifax  commencé 

Eau  rendue  au  Bras  nord-ouest .[ 

Eau  en  usage  dans  la  ville,  été  de , 

Ingénieur    surintendant.     Canal  Shubenacadie  (Chikabe- 

nakady) 
Exploration  et  rapport,  canal  projeté  de  Saint- Pierre,  C.-B 
Ingénieur  consultant,  aqueduc  de  Charlottetown.  I.P.-E 
Rapport  sur  havre  de  Tracadie,  au  gouvemem.  de  la  N..E.! 

do      sur  chemins  de  fer  projetés,  N.-E .' ' 

do      plans,  estimations,  aqueduc,  Saint-Jean,  N.-B         ^u 
Décédé  h  Halifax,  N.-E ;  ;  ;  ;  lu 


182G. 

1888-90. 

1881. 

Sept.  1874-80. 

4  déc.  1821. 

1840. 
1843. 
1845-1848. 

Juillet  1845. 
Nov.  1847. 
1848. 

1347  1S53. 
18.50-52. 
1850. 
1851. 

5  nov.  1851. 
1851. 

janvier  1885. 


>  I    r 


1 
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Inoénieurs  omployért  sur  les  t nivaux  publics  du  Canada — 8ufte. 


*,  etc. 


IngttnietirH. 


FanHhaw,  Col.,  I.R. 
Farijana,  F.-'C 


Faulkner,  William . 


Fellowes,  Charles  L. 


Finlay,  John. 


J 


Fleming,  Peter 


\' 


*T 


Folsom,  C.  W. 


Forbes,  W.  B.,  sous-corn 
misHaire  général 


Travaux. 


I  DsteM  de  Mrvice,  «to. 


CommiHHaire.    Canal  Rideau 1828. 

i 

Exi)Ii)rati()n.     Canal  (le«  Cèdre»  projeté,  rive  nord  du  Haiut- 

Laurent 1872-73. 

Havre  (les  Mivixons,  IU'm  de  la  Madeleine,  golfe  St-Ijaurent.  1874-7.*). 

HavreH,  Ontario,  ete 1870-81. 

Décédé,  mai  1882. 

AsHÏstant  de  C.  W.   l'airlianks    Hur  les  explorationit  des 

cheniiuH  de  fer  projetés,  N.-K 2  juin  1851. 

KapiHirt  au  gouvernement  de  ht  Xouvelle-EcoHHe,   sur  lej 

Ciinal  Hhul)enaciidie  (('iiikalieimkady) [l5  déc'.  1882. 

Employé  |)endant  l'exploration  de  partie  de  la  ro\ite  Dawson  I8(5i). 
Coriw  des  ingénieurs,  exi)lorationH,  etc.,  2e  agrandinHement 

du  canal  Wejland 1870-70. 

AHHistaiit-injfénieur,   division  nord,  2e  agrandissement  du| 

canal  Welland ler  juillet  1870  au  30 

I     mai  1882. 
Assistant  sous-commissaire  général. 

Surintendaîit,  division  canal  Kideau 1827. 

do  canaux  du  Ht-Lament,  hiXtis  par  gouv.  Imp.  1823  h  1829. 

Donne  la  long,  etlenoml).  d'écl.,  etc.,  de  chacim  des  canaux 
aux  Casc.,!l  "  H. Rock  "  et  i\  C(^t.  du  Lac,  dansune  lett.  dat.  7  juin  1828. 
Foi>  dans  les   "Archives  Canadiennes,"  sous  les 
HoinsdeD.  Brynmer,  à  Ottawa.  ragel21,vol.  47. 

RecoHunande  le  dragage  de  la  rivière  Richelieu,  au  lieu  dei 

l)arrage  et  d "écluse  à  Saint-Ours   182!). 

Dragage  de  la  rivière  Richelie\i  commencé '1830-31 

Ingénieur  consultant,  canaux  VVilliamshurgh  et  Coniwall.  .1834. 

Ingénieur  emi)loyé  jmr  le»  counnissaires  du  can:il  Chand)ly.^ 

Ces  conunissaireH  furent  nommés  en   vertu  de  rActe| 

3ème    Geo.     IV,   cliap.    41  :     Samiiel    Hatt,     VV.  i 

Macrae,  Gabriel  Marchand,  R.  Boileau,  Timothé'ei 

Franc(eur,  en  182!t. 

Tracé,  dessins  et  estimations  soumis  aux  commissaires 'l830. 

Coût  probable  évalué  .'l  £ô4,l(i7  (»  0. 
Cette  évaluation  soumise  à  un  des  officiers  du  corps 
des  ingénieurs  royaux  (jui  fit  rapport,  i)ar  ordre 
de  sir  James  Kempt  et  évalua  le  coût  probable  à 
£9(i,745. 
Cette  dernière  évaluation  fut  soumise  h  MM.  Hanlon 
et  Hopkins,  ingénieurs  civils,  qui  évaluèrent  le 
coût  probable  à  £00,300. 

Canal  fut  commencé  en   Oct.  1831. 

Canal  ouvert  h  la  nav.,  sur  tout  son  parcours,  printemps  de  1843. 
Longueur,  12  milles  ;  1)  écluses  de  118  à  12.5,  par  23^ 
h,  231^,  avec  7  [mIs  d'eau  sur  les  seuils  ;  largeur  au 
fond,  ,3()  |)ds.  au  sommet,  00. 
En  1840,  le  coût  total  fut  évalué  h  .Ît404,000. 
Le  coût  total  du  canal,  depuis  le  commencement, 
juscju'au  30  juin  1807,  les  améliorations  comprises, 
était  de  «034,711.70. 
L'évaluation  originale  était  basée  sur  des  écluses  de 
100  X  20,  avec  5  pds  d'eau  sur  les  seuils  des  écluses 


Ingénieur  en  charge  de  la  construction  du  canal  Saint 
Pierre,  Cap-Breton,  N.-E 


Surintendant.  Canaux  du  Saint- Laurent,  bâtis  par  le  gouv. 
Imp.  aux  Cascades,  "  S.  Rock,"  C(^teau  du  Lac,  etc. . . 

Ford, Capt. Chas.  E.,  I.R.  Ingénieur  surintendant.     Canal  Grenville 

Ingénieur  royal.  Succéda  an  lient. -col.  Thompson,  I.R.,  en 
qualité  d'ingénieur  surintendant  du  canal  Rideau,  sous 
le  gouvernement  impén  d.     Quitta  le  Canada 


1854. 

1830  au  15  juin  1847. 
1840. 

1853 
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iNoiNiEiiRH  omployëïi  sur  Ioh  travaux  publica  du  Canada — Suite. 


! 


Ingt'iiU'urH. 


ForHyth,  Rolxïrt 

Fonlis,  R43lH!rt 

FraniT  Ciwil 

French,  J.  Barnard.. . 
Frome,  Lt.  E.  G.,  I.R 

Oallwey,  W.  B 


Gamble,  F.  C. 


Gamble,  S  

Garon,  L 

Gaudet,  J.  F .  . . . 

Gauvreau,  Pierre. 

Geddes,  — 

Gibbs,  Alexander, 
Giabome,  F.  N. . , 


Gisborne,  Hartley. 


Travaux. 


u!  .Vli>«tf^al  et  am«''lioration 
X,    flituve  Hitint  T'aiirt^nt,  du 


Ingt'tiieur  Hurtnfj"»»'!'*       1'»^ 
du    ■  Heiiftl   de»     xu^"" 

KapjKirt  -  iiiii 

Haut,  ;>    .,  ...  

AHsistant  inic^Hiienr,  travaux  du  havfe  de  Québec 


an,  de  Frédéricfcrt»  *n  (ir^nd 


Date*  de  itervice,  etc. 


1866  h.  mn. 

21  aim  1K2(!. 
tH7r>-82. 

ma. 

28  f.'v  rier  1837. 


Corps  fJ«»«  iuMf.,  canal  Welland,  div.  iu)rd,  2e  a^randÏHHemeiit 

Descrlfili  "   dmcaïuii  Rideau  et  du  pont  d»»  Chaudières. . . 

Tracé  pn'Uin,.»»*'",  dp.'isinM,  profil»  du  "  Canal  «iot»  Cim..,'«  ' 
projeté  eut;'  |i>  "  [,«f  CriiiudiHre  "  et  celui  (Jeu  Chi*»'«. 
rivière  Ottawa,  k  ùt  .  >llesen  amontdo  lacitf-  d'Ottaw  1852  k  1854. 
Voir  rai>|x)rt  de  ,.  ihn  l'ax»',  ingénieur  en  chef,  tra- 
vaiix  pul)licH,  flaté  i\  t^\u''lx*c,  Mi  luarH  1854.  . .  , 
Travaux  comnutncéH  par  A.   P.   McDonald  et  P.  Hchram, 

eiitrepreiieuru 

Inachevé»  depuiH  l'éjHHiue  de  la  HUHi)en8ion 

Canal  2'83  iiulleH  de  louff,  h  0  éduHCH  jJrojeté'iH  de 
lîK)  X  45  ikIs.  chacune,  avec  7  I>iIh.  d'eau  wur  leH 
seuilH  et  d'une  aHcenHion  totale  ae  4!)'80  jnedH. 
Dép.  totahi  i)rincipaleinent  sur  l'exc.  du  roc  et  «ur  la 
jjierre  dresHée  jKJur  les  écl.,  $482,950.81,  juHCiu'au 
Voir  i)afîe  841,  app.  30,  par  G.  F.  B.  RajJixjrt  des 
travaux  publicH,  18(57-82. 


Assist.  ingénieur.  Travaux  public»,  Colonibie-Britannitiue. 
do  en  charge   l(w  travaux  public»,  Colonioie- 

Britannique 

Membre  de  la  Société  Canadienne  de»  Ingénieur»  Civil». . . 
Ingénieur  résidant  et  agent  du  ministère  de»  travaux  publ., 

Colombie-Britannique 


H: 


nort  du  canal  projeté  de  Caughnawaga,  entre  le  Saint- 
(jaurent  et  le  lac  Champlain .    


A  sistant  ingénieur.     Travaux  publics,  havres,  Ontario  — 

Corp»  des  ing.  Explorât,  de  la  ro\ite  Dawson,  entre  la  Baie 
du  Tonnerre,  L.  Suj^érieur  et  le  Fort  (iarry,  451  milles 

Corps  des  ingénieurs  et  architectes.     Ministère  des  travaux 

publics,  P.Q 

Ensuite  au  service  du  gjouvevnement  provincial  de 
Québec  jusqu'à  son  décès  le  16  mai  1884,  à.  l'.lge  de 
71  ans. 
Ingénieur  consultant  avec  cajMt.     Cole,  I.  R.,  et  Fleming. 

.    Canaux  Williamsburgh  et  Cornwall  . 

Assistant  ingénieur  surintendant,  canal  Lachine 


Août  18,54. 

15  novembre  1856. 


1er  juillet  1807. 


Surintendant,  tel  graphe»  du  gouvern..  Nouvelle- Ecosse. . . 

Câble  de  l'Ile  du  Prince-Edouard  {Kjsé  par  lui 

Surintendant  du  service  des    télégraphes  et  signaux  de 
l'Etat,  Canada 


1er  mai  1881-80. 

1er  janvier  1880-88. 
20  janvier  1887. 

1er  janvier  1888-91. 


1855.5fi, 
1880-81. 

1857-Ô9. 

ia50-67. 


18.S4. 
1823. 

1848-51. 
1852. 

1er  mai  1879-91. 


Pose  des  cflblcs  du  golfe  St- Laurent  et  de  la  Baiede  Fundy.  p880. 


Pose  des  cflbles  de  la  Colombie-Britannique. 
Ingénieur  des  mines  et  de  l'élçctricité,  etc. 

Membre  société  Royale  du  Canada 

Membre  du  Conseil,  Société  Canad.  des  Ing.  Civils. 


Ingénieur,  construct)  m  des  télégraphes  de  l'Etat,  Colombie- 
Britannique,  etc  

Surintendant  de  di&-riL  ^'ii  télégraphes  de  l'Etat,  terri- 
toir38  du  Nord-OueLi..     .    . 

Membre  associé  de  la  rk'A--     ."-•&•  <Rd.  ."'ii  Ingén.  Civils 


Stationné  à  Fort-Qu'Av'p.  U , ,  '  ur^n  -  de  télégraphe [1889-91. 


1881-84. 

1882. 
1888-89. 


1880-82. 

1er  octobre  1882-91. 
9  juin  1887. 


»     I  • 


*     I  • 


^ 


n 


vice,  etc. 


17. 


1856. 


(•)". 


80. 

^(')-88. 
87. 

^-91. 


»  \    ' 


■91. 


882-91. 


Inuénieubh  em|)IoyéH  hui-  Ioh  trnvou.x  publics,  Cixnada—Suite. 


(Jonlon,  Lieut.,  I, 

(Jorc,  T.  S 

Gouin,  W.  F 


R. 


CorpH  Atm  inKf'iiieurx  royaux,  civiiftl  (irenviMe. . 
Ing»'iii»'ur  OMniHiftiit, .     mini»  dt'  aarniii  ot  Br    f  f 


.,  etc.. 


Goiirlivy,  Robert 


CormrleH  ingéiiit'ui--.  Ontario,  ^rilnit<)^)R  et  TerritoireH  fl\i 
Nord-Oiient .... 

St>H  projftH  iiu     Mj.  t  des  caiiiiMv  |.r(ij».t«'H  «Ir  Wfllaiid  .-t 
,,o  f '."■"" '^" ''t'I"     i"i<'lioniti.)ii«   lu  Haint-Lauront.    ... 
HtatiMtmiUH  du  Ciinada,"  avec  caite  |»u)>lif^!  à  LtmdreH, 

Angl»'t»uT»t 

Dt'-cédé  à  KdiidKJiirg,  KawMt-,  àoftt  iSfW. 


Orant,  M. 


(tr«'a;()ry,  CharKm  Currie, 
i.C 


Gray,  Henry  A. 


DatHH  de  «ervtce,  etc. 


1844. 

1884-!»1. 

1822. 


Kxidonition  et  rii|.|«.rt  «ur  iuivik.  de  lu  riv.  StJciin  N.-H     ilHTX» 
ConitniMHHirH  diargc  dts  travaux  d»^  la  riv.  .StJean,  N.B. . .  i85<)-i-)l-52. 

Ingénieur  aHsist..  branche  Sarnia  du c.  de  fer  (  îreat  WeHt«>rn  18''7-5i). 
''•'  du  V.  de  fer  Kuroiiécn  et  Xord-.Ainéricain, 

aujourd'hui  l'Iiitcrfolonial     Div.  SaliHbury  dVn  haut. .  'iHôîl  à  l«fil 

Ingenu'ur,  cite  tU'  Trédérictoii,  N.-H iHtV2  à  18<i7. 

Cheiuin  de  fer  Kur()|..Vn  et  Nord- Américain.    En  charge  de 

ladivi,s,„nKst 18<i7fil869. 

1870. 

1871  À  1875. 


Tracé  i.ré'liniinaire,  chemin  de  fer  de  Carleton '  .'. 

Ingénieur  en  chef,  (xiiir  entrep.,  eh.  de  fer  de  l'Ile  du  P.-É! 
Ingénieur  eharg»'  des  e.xplorationH  alternativew,  chemin  de 

fer  de  la  Kivc  Xoid,  (^nélM-c 1S7(; 

Ingénieur  eu  chef,  prohingement  de  l'Ent.  kouv.-ÉooHae!  " .  187()"à  1878. 
Arbitre  daiiH  1  affaire  du  ch.  de  fer  C.  du  Tac.  r.t  la  Reine     1889-90. 

AHsistant-ingénieur,  chemin  de  fer  Intercolonial !  ^«7-74. 

flo  département  de»  travHU.\  imblics     ...     1878-8o! 

hxainen  et  rapjiort.      Chenal  des    rapiden    Neebinh,    lac 


Greene,  D.  M.— E. 

Greenwood,  H 

Grondin,  A.  L. .. . 


■U.. . 


Guay,  J.  F. 


Huron 

Ingénieur  en  charge  des  JiavreH  d'Ontario-oiit-Ht 

Examen  et  rapiK)rt.     IncmdatioiiH  do  la  rivière  Rideau  et 

projet  de  déboucht-  par  le  canal 

Sous-ingénieur  en  chef,  travaux  publics  k  Ottawa.!  '.'.'.'.'.'.'. 
Kxameii  et  rapiKirt.   Obatructiont»  par  la  sciure  de  btiis  dans 

la  M  viere  Ottawa 

Ingénieur  résidant,  surintendant  des  travaux  publics,  pro^ 

vinces  maritimes 

Ingénieur  en  charge.     Havres,  Ontario-Ouest   .....'.'...'.". 
Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils.. .  '. 

Rapport  sur  la  sciure  de  bois  dans  les  rivières  navigables. 

Corps  des  ingénieurs.     Nouv.  travaux  de  la  riv.  Trent. 

Corps  des  ingénieurs.    Travaux  publics,     ^explorations  de 
havres  sur  la  rive  nord  du  Saint-Laurent 


9 — 2*** 


Ingénieur  mécanicien  aux  ateliers  d'Altoona  et  chemin  de 

fer  de  la  Pennsylvanie,  E.-U 

Ingénieur  assistant',  chemin  de  fer  du  Nord,   Québec  et 

Montréal 

Ingénieur  en  charge  du  tracé  et  de  la  construction  du  che- 

min  de  fer  de  C^uébec  et  du  lac  Saint-Jean . . 
Trace  du  chemin  de  fer  projeté  entre  Saint- Alphonse,  Baie 

des  Ha  !  Ha  !,  riv.  Saguenay  et  le  lac  Saint-Jean., . . . 
Arpentage  et  plans  pour  aqueduc  h  Fraserville,  Rivière  du 

Loup ...    

;  Arpentag»-  et  plans  i»ur  aqueduc  à  Chicoutimi,  rivière  Sa- 
,guenay 

Ingénieur  en  charge.  Construction  du  ch.  de  fer  Mtmtmo- 
rency  et  Charlevoix,  Québec  h  Ste-Anne  de  Beauiiré. 

Ingénieur  en  charge.  Relèvement  jxjur  travaux  projetés  au 
lac  Saint- Jean,  sur  l'Ottawa  aui^érieure,  etc 

Membre  agrégé,  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils. 


1880. 

1W1  k  1880. 

1-H(i. 

IK-^H  h  1888. 

11  mai  1888. 

Août  1888-89. 
1er  juillet  1889-9L 
20ja.,vierl887. 

10  nui  s  1871. 

1883  h  1887. 

1883. 


1873  à  1^78. 

1878-79. 

1880-87. 

1882. 

1885. 

1887. 

1887  à  juille'  1889. 

1889-91. 
25  juin  1887. 
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Ingénieors  employés  sur  les  travaux  publics,  Canada — Suite, 


4 


Ingénieurs. 


Guerin,  Thomas. 


'Guy,  A. 


Gzowski,  Col.  C.  S. 


Haddfin,  Li«ut.,  I.R,. 
Haie,  W.  D 


Hall,  Major,  Royal  Staflf 
Corps 


Hall,  Franeia  Benj . 


Travaux. 


Hamol   Amédée  , 


Corps  des  inçéiiù'urs.  (Quartiers  généraux.  Trav.  publics... 
Antérieurement  professeur  de  génie  eivil  h  l'L'ni- 
versité  McGill,  Moiitn-al. 
Assistant  de  G.  F.  IJaillairgé,  exploiatioii  du  canal  de  la 

Baiî»  Verte 

K.xitloratitms  hydraiditpus,   Montréal,  (jttawa,  chutes  des 

Cluiudières  de  l'Ottawa,  Manitolia,  etc 

Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civil.?.. . . 
Décédé  subitement  dans  son  bureau  ii  Ottawa,  le  7 
mai  1887. 


Dates  de  service,  etc. 


1er  sept.  1864-69. 


1870  il  1873. 

1883-87. 

20  jan.  1887. 


■' 


Sous-ingehiieur  assistant,  canal  Beauharnois 1843, 


Gradué  de  l'école  militaire  du  génie,  il  Krzemieniec, 
Russie. 

Ingi'nieur  sur  les  canaux  do  la  Pennsylvanie,  division  du 
lac  Krié,  et  sur  la  construction  d'iuie  jiartie  du  chemin 
de  fer  New-York  et  Fiiié,  aboutissant  h  Dunkirk,  lac 
Eiié.K.U. 

Ingénieur  surintendant,  chemins,  havres,  etc.  Ontario- 
Ouest 

RapjMjrt  sur  le  canal  de  )a  baie  Burlington 

Ingénieur  en  chef.  Chem.  de  fer  Ht-Laurent  et  Atlantique. 

Ingénieur  oonsult.  do  'do 

do  Port  et  travaux,  Montréal 

do              Améliorations  du  chenal  des  vaisseaux, 
Montréal  et  C^uébec 

Conunission  des  canaux,  agrandissement  projeté,  etc 

Pont  International  sur  le  Niagara 

Rap[X)rt  sur  l'agrandissement  proixjsé  du  canal  Welland. . . 
do  le  |)rojet  de  canal  de  la  Baie  Verte 

Troisième  président  de  la  Société  Can.  des  Ingén.  Civils. . . 

Membre  de  la  Commission  Royale  pour  examiner  et  faire 
rapport  sur  les  plans  d'améliorat.  du  port  de  Montréal 

Corps  des  ingénieurs,  canal  Grenville 


Devis  jjour  le  prolongement  des  jetées  de  Port-Stanley,  lac 
Erié 


Corps  des  ingénieurs,  canal  Carillon . 


Ingénieur  assistant,  avec  M.  Telford,  construction  du  pont 

Tweed,  Rocklifî,  Grande-Bretagne. 
Ingénieur  assistant,  cah-uls,  dessins  et  construction,  jjont 

Menai,  Anglesea,  Grande-Bretagne. 
Fit  le  dessin  du  jwnt  susi>3ndu  k  Newcombt*,  sur  la  Mersey, 
(îrande-Bretagne. 

Route  du  canal  Wt'lland,  avec  MM.  Clowes  et  Roberts 

Canal  Shubénacadie,  (Chikalx'uakady).     Commencé. 

Voir  Ann.  30,  p.  i)02,  par  (}.  F.  B.,  Rapport  des 
trav.  publics,  18()7-82,  et  Trav.  publics,  Canada, 

et  leurs  ingénieurs — Canaux-  i77î)  18!)1 

Sui'intendant,  construction,  canal  de  la  baie  de  Burlington. 

Rapport  du  canal  projeté  de  la  Baie  Verte 

RaiJjxirt  du  caïuil  i)ro|^K)sé,  St-Pierre,  Cap-Breton,  N.-E.. . . 

Pont  suspendu  projeté  sur  la  rivière  Niagara 

Chemins,  Ontario 

Note. — Canal  Welland  commencé  le  .30  novembre  1824. 
Ouvert  le  .30  novembre  1820.  iMinr  le»  vaisseaux 
tirant  7.i  pds  deau,  et  de  21 A  ixls  de  largeur, 
Ecluses  en  bois,  110  par  22  pas. 

Corp  des  ingénieux-s,  canal  Culbute. .      

Assistant  ingénieur,  explorât,  du  ch.  de  fer  du  Pacifique. , . 

do  améliorations  de  la  riv.  Saint-Louis. . . 

Quartiers-généraux.     Chemins  de  fer  et  canaux 


1837  il  1841. 

1841  h  1847. 
Ki  fév.  1848. 
1848  à  1852. 

do 
18i50  i\  1853. 

1850  h  18.53. 
Ki  nov.  '70  à  '71. 
1871  k  1872. 
14  fév.  1873. 
18  do  1873. 
188<)-!)0. 

10  avril  1890. 

1834. 

2  nov.  1849. 
1832. 


4f 


1824. 

25  juillet  1826. 


1825  à  1832. 
1825. 
182(i. 

Mars  18.36. 
Juillet  1845. 


•        ■ 


1874. 
1879. 
1880. 
1880-91. 
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ice,  etc. 


G9. 


Ingénieurs. 


Hamel,  Félix  M. 


Hanlon, 


Harrington,  Thos.  W. 


4^ 


Harris,  Major,  Chs.,  I.R. 


Harris,  John , 

Harvey,  Charles,  I.R... , 

Hawkins,  William 


Haycock,  Sam.  H. 

Hayes,  Capit.  Royal  Staff 
Co 


Jorim  

Hayne,  Capt.  R 


Hazlewood,  Samuel. 


Corps  des  ingénieurs,  travaux  publics,  havn<.s,  etc. . 


Travaux. 


(lo 
do 
do 
do 
Ing.  eu  charge 


1er  mars  1867  au  1er 

r,,       ■     ,    ,     -,  «f'Pt-  1««8. 

l^nemin  de  fer  Intereolonial,  jusqji'auiler  sept.  1S70 


Dates  de  service,  etc. 


Travaux  puhl.,  (piarticrs-géni      do 
Ch.de  fer  du  l'acificiueCau.ad.      do 
Canal  de  la  Culbute,  R.  Ottawa    do 
,      c        Kcluse,  etc.,  R.  aux  Lièvres  et  pont  en  fer 

de»  chutes  des  Chaudières  ?i  Ottawa 

Membre,  Société  Can.  des  Ingénieurs  Civils   ...    .    ....... 

Cet  higénieur  et  W.  R.  Hopkin.s,  "  officiers  d'un  grand 
t.i lent  professionnel,"  furent  consultés  par  les  eommis- 
.sau-es  (lu  canal  Chauihly,  au  sujet  de  IVstination  faite 
par  Peter  Flemmg,  £r)4,l(i7  (îs.,  qu'ils  augmentèrent  h 
t(»(),30(),  iKiur  la  construction  de  ce  canal,  avec  écluses 


10  juin  1871. 
Janvier  1874. 
Août  1874. 

1887-91. 
20janv.  1887. 


de  100  X  20  pieds  et  5  pieds  d'eau  sur  les  .seuils 

f -anal  commencé  

Canal  uvac  écluses  118  à  125  x  23^  avec  7  /.ieds  d'eaii  sur 

les  seuils  ou  buses,  ouvert  à  la  navigation 


17  nov.  1843. 
Corps  des  ingénieurs.  Canaux  du  St-Laurentet  de  l'Ottawa  1!)  iuillet  1870 


Assistant  ingénieur.  Canaux  de  Lachine,  Chambly,  Culbute 
Assistant  ingénieur  surintendant.     Canaux,    province  de 

(Québec 

Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils 
Décédé,  2«  octobre  1887 

Canal  Rideau.  Rapport  et  estimation  conjointement  avec 
le  col.  J.  C.  Smith  et  sir  (t.  Hoste 

Ecluses  profxjsés  108X20xr)  pieds  d'eau  sur  ies  iniscs 

(Construites—  133  X  33  X  5  pieds  d'eau  sur  les 
buses.)  Travaux  commencés  en  1825,  terminés  le 
2!)  mai  1832  ^ousle  lient,  -col.  By,  ingénieurs  royaux. 

Maître  de  la  Marine  Royale. 

Tracé  et  estimation,  caiml  Baie  Burlington 

Ingénieur  surintendant,  canal  Baie  Burlington 

Le  dernier  des  ingénieurs  surintendants  du  canal  Rideau, 
sous  le  gouvernement  impérial,  jusqu'il  ce  que  le  canal 
fut  transféré  au  département  des  travaux  publics  du 

Canada,  par  un  ordre  en  conseil   

Voir  "Lieut.-col.  By  "  p.  les  noms  de  ses  prédécesseurs. 

Explor.  avec  David  Taylor  et  David  Thompson  d'une  route 
de  canalusation  entre  le  lac  1  luron  et  l'Ottawa. .  . 

Voir  Baddeley,  Cartwright,  Clark«>,  Walter  Shanly, 
James  Stewart,  David  Taylor,  David  Thompson 
et  app.  30,  p.  837  h  847,  par  G.  F.  B.,  Rajjport 
gênerai  des  trav.iux  publics,  18(i7-82. 

Corps  des  ingén.,  agrandissement  du  canal  des  Galops. 


1830-31. 
Oct.  1831. 


Heckman,  J.  W . , 


Corj»  des  Ingénieurs,  canal  Gren  ville 

Ingénieur  du  "  Royal  Htafï  Cor|)s." 

Ingénieur  surintendant,  canal  Carillon 

Surintendant,  construction  des  canaux  de  l'Ottawa. ..     ... 

Ingénieur  de  district,  sur  les  chemins  de  fer  Intercolonial 
et  Canadien  du  Pacifique 

En  charge  de  la  construction  du  canal  au  Fort  Frances,  au 

pied  du  lac  Laiiluie.     (Décédé,  U  janvier,  1878.) 

Voir  Baillairgé,Mortimer,Sutherland,  H. Thompson 

^orpsdes  ingen.,  travaux  publics,  améliorations  des  rivières. 

Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils.. . .  | 


1er  octobre  1870. 

1er  mai  1875-87. 
20  janv.  1887. 


1825. 


1825  à  oct.  1827. 
1827. 


3  mars  1857. 


1837. 


Août  1879. 


18:4. 


1832. 
1833-.34, 


1805  h  1878. 

1876. 

1886. 

24  février  1887 
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Hegan,  J.  B . 


Henry,  George  W 

Henshaw,  George  H  . . . 


Heyland,  A.  R 

Hill,  A.  E.  B 


HopkinB,  W.  R. 


Hoste,  lieut.-col.  sir  Geo., 
Ing.  Royal    


Holloway,  col.  Wm.Cuth- 
bert  Elphington,  C.  B, 
Commandeur  I.  R.    . , . 


Honnslow,    T.  ;  F.    W., 
R.E.D 


Howorth,  lient.,  I.  R. 

Hughes,  J 

Hunter,  William 

Inglis,  William 


Irving,  J.  L.. . 
Jackson,  John. 

James,  C 

Jervis,  J.  B. . . 


Jebb,  Capit.,  I.R.., 


Assistant  ingénieur,  chemin  de  fer  Intercolonial 

do  travaux  publicH,  Provinces  Maritimes. 

Ingénieur  en  charge,  travaux  publics.  Provinces  Maritimes 

Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils 

Ingénieur  résidant  à  Saint-Jean,  travaux  iJublics,  N.-B 

Agrandissement  du  canal  Lachine,  division  de  Lachine 

Quitta  le  service  juill.  1885  pour  ch.  de  f  er  C.  du  P. 

Ingénieur  résidant.  Nouvelle  écluse  et  chenal  de  Sainte- 
Anne  de  Bellevue,  rive  nord  de  l'Ottawa 

Essai  sur  les  inondations  du  Saint-Laurent 

Mém.  sur  le  fraizil  de  gl.,  sa  nature,  et  les  moyens  d'emp.  sa 
form.,  lu  devant  la  Soc.  Can.  des  Ing.  Civil»,  Canada. . . 

Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils.. . . 

Corps  des  ingénieurs.     Travaux  publics.  Col. -Britannique.. 

Corps  des  ingénieurs.  Travaux  publics.  Col.  -Britannique . . 
Bachelier  des  Sciences  appl.  et  Membre  de  la  Société 
Canadienne  des  Ingénieurs  Civils .  — 


Ingénieur  résidant.     Canal  Chambly 

Canal  commencé 

Ecluses  118  k  125X23^X7  pieds  d'eau  sur  les  buses. 

Canal  Chambly  ouvert  k  la  navigation   . 

Ecluse  et  barrage  pro^wsés  de  Saint-Ours 


Canal  Rideau,  rapp.  et  estimât.  Ecluses  devaientavoirl08X 

20X5  pds  d'eau  sur  les  buses.     Changées  à  133X33X5). 

Travaux  commencés  en  1826  et  complétés  le  29  mai 

1832,  sous  le  It.-col.  By,  des  ingénieurs  royaux. 


Exploration  et  rapTxirt,  navigation  du  Richelieu,  du  Saint 

Laurent  et  de  l'Ottawa 

Rapjwrt  sur  canal  Welland 

Témoignage  rc  Terrains  du  canal  Rideau 


Description  de  la  méthode  pour  lever  les  bâtisses  au  moyen 
des  vis,  en  Canada  et  aux  Etats-Unis.     


Corps  des  Ingénieurs  Royaux,  canal  Gren ville 

Rapport,  arbitrage  proixjsé,  canaux  du  Saint-Laurent. 
Ingénieur  résidant.  Lac  Saint-Pierre 


Ingénieur  consultant,  Cie  de  Navig.  du  Richelieu,  etc. 

Né  h  Ottawa,  Ontario 

Mort  k  Bolton,  Angleterre 

Ingénieur  assistant  de  H.  A,  Gray,  Ontario-ouest . . . 

RapiMrt,  etc.,  à  la  Cie  de  Navig.  delaGrande-Riv.  (Ottawa). 

Canal  Welland,  division  sud,  2e  agrandissement 

Rapport  du  canal  projeté  de  Caughnawaga,  fleuve  Saint- 
Laurent  au  lac  Chaniplain  ou  de  Caughnawaga  h.  Saint- 
Jean  ;  recommandant  sa  construction  telle  que  propo- 
sée par  J.  B.  Mills,  1!)  février  1848 

Routes  proposées  du  c.  Rideau  entre  Ottawa  et  Kingston . . 


1869  à  1873. 

1873  -X  1880.    1882  k 

sept.  1883. 
Sept.  '83  à  juillet  '88. 
17  mai  1888. 
Juillet  1889-91. 

Juillet  1880-85. 


Octobre  1873-83. 
1884. 

1887. 

22  mars  1888. 

1er  oct.  1885,  au  19 

nov.  1888. 
1er  oct.  1887-89. 

25  juin  1887. 

1831-34, 
Octobre  1831. 

17  novembre  1843, 
1835. 


1825. 


1845. 

Juin  1845. 
4  juin  1845. 
15  mars  1845. 


18  septembre  1841. 

1836. 

31  octobre  1834. 

15  février  1843  au  10 
décembre  1844. 

1836. 

22  avril  1890. 

26  mai  1884-88. 

1er  novembre  184.3. 

1875. 


13  février  1855. 
1815  à  1817. 


r 


# 


\ 


ice,  etc. 


1882  à 
llet  '88. 
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Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Canada — Suite. 


Ingénieurs. 


83. 


\,  au  19 
^9. 


1843. 


1841. 


M. 

43  au  10 
1844. 


Î8. 
1 184.S. 


Keefer,  George. 


Keefer,  Samuel  H. 


1 


Keefer,  Tlios.  C. 


Jonah,  Frank  G, 

Joslin,  H.  K . . . , 
Keating,  E.  H . . 


Travaux. 


Ingénieur  en  charge  des  sondages  et  forages,  tunnel  entre 
l'Ile  du  Prince- Ed(iuard  et  la  terre  ferme  au  Cap  Tour- 


mentm 


Dates  de  service,  etc. 


1885. 


Ing.  rés.,  2e  agrand.  du  canal  Lachine,  div.  de  Montréal.  Juillet  1872-82 
(Quitta  le  service  le  1er  >nai  1882.  Décédé  nov.  1887 | 

Ingénieur  de  la  cité,  ingénieur  et  surintendant  de  l'ariueduc 

d'Halifax,  N.-E.. I Îil891. 

Corps  des  ingénieurs,  chemin  de  fer  de  Pictou. .  .    .  1 1864-07. 
Chef  des  dessinateurs,  chemin  de  fer  Windsor  et  Annai)olisjl8()7. 

Ingénieur  assistant,  Intercolonial Î18(i8-1872. 

Ingénieur  de  di  vision,  explorations  du  chemin  de  fer  C.  du  P.  jl872. 

Membre  de  l'Institut  des  Ingénieurs  Civils  de  Londres jl878. 

Ingénieur  de  plusieurs  iiqueducs  et  égotits.  i 

Ingénieur  résidant  en  chef,  bassin  de  radoub  d'Halifax tl88(J-1891. 

Construction  i)ar  le  "Halifax  Dry  Dock  Co.,"  incor-| 
j)orée  en  Angleterre.  | 

Convention  avec  le  déi)art.  destrav.  publics,  Canada,  signéejlS  février  1886. 
Long.,  085  i)ds  :  larg.  au  sommet,  102  pds  ;  larg.  au  fond, 
72  ])ds  ;  largeur  à  l'entré-e,  8!>.t  pds  ;  jn-of.  d'eau  sur 
le  seuil  durant  les  grandes  mers  ordinaires,  30  pds. 
(Les grandes  mers  montent  6  et  les  j)etites  mers  3  i)d8) 

Travaux  commencés  1er  mai  188G. 

Ouvert  parle  vice-amiral  Watson,  commandeur  en  chef 
de  la  station  de  l'Amérique  du  Nord  et  des  Indes 

occidentales,  pour  "  Le  Canada  "  V.8.M 20  sept..  1889. 

Subsides  par  le  gouvernement  fédéral,  le  gouvernement 
impérial,  et  la  cité  d'Halifax,  !S10,000  c)ia<iue,  par 
année,  i)endant  20 ans. 

Entrepreneurs  -MM.  Pearson,  fils  et  Brookfield 

Entrepreneur  local,  Samuel  M.  Brookfield. 
Coût,  environ  |il,000,0(K). 

Travaux  apjjrouvés  par  H.  F.  Perlej',  ingénieur  en  chef 
bV 


des  travaux  publics . 


21  sept.  1889. 


Ingénieur,  Cie  du  canal  Welland.. .• 18.S3. 

Ing.  rés.,  1ère  construct.  de  la  div.  d'aval  du  canal  Cornwall . .  1834  43. 
Ingénieur  résidant  en  charge  du  canal  Chambly,  son  achève- 
ment et  ses  améliorations 1844-47. 

Membre  du  conseil,  Soc.  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils . .  1889. 

Secrétaire  et  assistant  ingénieur,  travaux  publics,  H.-Canada  28  mars  1833--41. 

Ingénieur  en  chef,  travaux,  Ontario  et  Quélnsc 17  aoflt  1841-52. 

Ingénieur  surintendant,  canal  Welland   24  juin  1846. 

Tracé  du  canal  projeté  du  Saut-Sainte-Marie,  Canada 1852. 

Ingénieur  surintendant  en  chef,  ch.  de  fer  du  Grand-Tronc.  1853  à  1859. 

Inspecteur  des  chemins  de  fer 1857-64. 

Assistant  connnissaire  du  département  des  travaux  publics.  6  mai  18.59-64. 

Conmiission  des  canaux 16  nov.  1870  -71. 

Rapi)ort  sur  l'agrandissement  projeté  du  canal  Welland  . . .  jl4  février  1873. 
do      sur  la  route  ])ropoRée  du  canal  de  la  Baie  Verte,  etc  18  février  1873. 
2nd  président  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  du  Canada  1888. 
Né  à  Thorold,  le  22  janvier  1811.     Décédé  .1  Brockville, 
le  7  janvier  1890. 


Assistant  ingénieur  sur  le  canal  Welland 

Glissoires  et  estacades  de  la  rivière  Ottawa 

Améliorations  du  fleuve  Saint-Laurent 

Exploration  et  piujct  de  curistri!cti:jn  du  pont  Victoria. .  . . 
Ingén.  consultant,  chenal  des  vaisseaux  et  havre  de  Montréal 

Aqueduc  d'Hamilton 

Rapjxirt  du  projet  du  canal  de  la  Baie  Géorgienne 

Chef  du  comité  exécutif  du  Canada,  exposition  de  Paris.. . 
Aqueduc  de  Montréal,  t-te 


1er  ijrésident  de  la  S(x'iété  des  Ingénieurs  Civils  du  Canada 
Président  de  la  Société  Américaine  des  Ingénieurs  Civils.. . 


Commission  des  inondations  de  Montréal 


1842-4.5. 
,1846  à  1849. 
11849  à  1851. 
IHÔl  .'£-. 
1853  à  1855. 
18.57-59. 
186.3. 
1878. 

1878  k  1887. 
24  juin  1887. 
1888. 
1886-88 
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Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Canada — Suite. 


Ingénieurs. 


li! 


Killaly,  l'hon.  H.  H. 


Travaux. 


Rates  de  service,  etc. 


Keeley,  D.  H 

Keller,  Capt.  L 

Kelly,  Athol  D... 
Kennedy,  John . . . 

Kerr,  Robert  W.. 
Ketchum,  H.  G.  C 

Kierkowski,  A. . . . 

Killaly,  John  S... 


Assistant  surintendant  des  télégraphes  du  gouvernement 
du  Canada 

Membre  associé  de  hv  Société  des  Ingénieurs  Civils  du  Can. 

Brevet,  système  multiple  de  télégraithie 

Corps  des  ingénieurs,  travaux  jmblics — exploration  hydro- 
graphi(}ue,  Pointe  aux  Trembles  au  Cap  Cliarlcs,  fleuve 
Saint-Laurent,  ete 


Corps  des  ingénieurs, 
division  nord 


Agrandissement  du  canal  Welland, 


Ingénieur  en  chef.  Havre  de  Montréal  et  dragage  du  Saint- 
Laurent,  de  Montréal  à  Quélif^c 

Vice-président  de  la  Société  dm  Ingénieurs  civils  du  Canada 

Commission  des  inondations  de  Montréal  

Vice-président  de  la  Société  des  Ingénieurs  civils  du  Canada 

Rapport,  chemin  macadamisé,  Dundee  h  Guelph,  Ontario. 

Ingénieur  surintendant,  const.  d'un  eh.  de  fer  î\  navires,  de 

la  Baie  de  Fundy  à  la  Baie  Verte,  Golfe  St-Laurent . . . 

Vice-président  de  la  Soc.  des  Ingénieurs  civils  du  Canada  . . 

Corps  des  ingénieurs,  canal  Beauharnois 

Décédé  vers  1871. 

Fit  son  cours  en  Euroiie,  aux  écoles  du  génie  civil  et  des 
mines,  pratiqua  d'abord  dans  la  partie  nord  des  Etats 
Unis. 

Fut  employé  ensuite  dans  le  Canada  sur  le  canal 
Cornwall  pendant  sa  construction  ;  ce  canal  fut 
commence  en  1834  et  achevé  en  1843. 

Agrandissement  avec  écluses  de  270  x  46  x  14  pds.  d'eau 
sur  les  seuils  ;  commencé  en  1876,  non  achevé  en  1890. 

Ingénieur  surintendant  du  canal  Rideau 

Il  fut  le  premier  ing.  surint.  de  c?  canal,  nommé  par  le  gou- 
vernement du  Canada  ;  tous  ses  prédécesseurs  ayant 
été  nommés  par  le  gouvernement  imtiérial.  (FotV lient 
col.  By,  LR.) 

Retourna  aux  Etats-Unis,  où  il  a  été  employé  sur  divers 
travaux,  et  surtout,  en  dernier,  sur  les  canaux  de  l'Etat 
de  New- York . 

Réside  à,  Booneville,  comté  d'Onéida,  N.-Y 

Frère  de  l'hon.  H.  H.  Killaly,  président  du  département 
des  travaux  publics,  Can.,  du29déc.  1841  au  8 juin  1846. 

Est  entré  à  "Trinity  Collège,"  Dublin,  en  181.5  ;  gradué  en 
1810,  commença  alors  k  jn-atiquer  la  profession  d'ingé- 
nieur civil  ;  fut  chargé  de  la  construction  de  la  douane 
de  cette  ville.  Pratiqua  alors  avec  son  père,  jusqu'à  la 
mort  de  celui-ci  en  1832,  et  fut  employé  à  la  construction 
de  chemins,  ponts,  canaux,  et  aux  travaux  d'améliora- 
tion de  la  rivière  Shannon,  etc.,  dans  l'ouest  de  l'Irlande. 
Son  père  ijendant  plusieurs  années  était  le  principal 
ingénieur  nw  bureau  des  travaux  publics  du  gouverne- 
tnent  en  Irlande,  sous  le  général  8ir  Geo.  Burgoyne, 
l'un  des  ingénieurs  roy.aux. 

Abandonna  son  emploi  en  Irlande  et  vint  s'établir  près  de 
New-London,  Ont.,  dans  le  Canada 

Exi>loration  avec  N.  H.  Baird  pour  le  premier  agrandisse- 
ment du  canal  Welland 

Président  du  bureau  des  travaux,  Ontario  et  Québec. 

Devis  des  travaux  du  havre  de  Windsor,  lac  Ontario 

Rapports  particuliers,  Saut-Sainte-Marie,  havre  de  Gode- 
rich,  jetées  en  bas  de  (Québec,  lac  Saint-Pierre,  phare 
de  la  Pointe  Pelée,  etc 

Assistant  commissaire  des  travaux  publics 

Décédé  le  28  mars  1874,  Age  de  72  ans. 


1er  mars  1882  91. 
25  juin  1887. 
11  nov.  1890. 


1882-84. 


20  avril  187.5-91. 
24  juin  1887. 
1886-88. 
1890. 

23  mars  1839. 


1887-91. 

16  oct.  1887. 

1842  h  1845, 


t 


f 


Janv.  '57  à  avril  '58. 


1832  à  1857 


1858-89. 
Dec.  1889. 


1834. 

18.S7. 

29déc.  1841  au  8  juin 

1846. 
1er  mai  1843, 


1846  à  1862. 
15  fév.  1851. 


.1 
\ 
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iw,  etc. 


91. 


Ingénieurs  emploj'és  sur  los  travaux  publics  Vlu  Canada — Suite. 


Ingénieurs. 


Killaly,  H.  H.,  jun. 


91. 


King,    Chetwood    Henry 
Waters 


King,  William 

King,  Capt.  William . . 


Kingsford,  William,  I.C, 
L.L.D 


rir58.. 


u  8  juin 


■i 


Kinipple  et  Morris, 


Travaux. 


Ingénieur  résidant,  division  d'araont,  canal  Lachine,  2me 

agrandissement 

Agrandisstïment  du  canal  Cornwall,  moitié  supérieure 

do  Rapide  Plat,  etc 

Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  du  Ca.iada. . . . 

Corps  des  ingénieurs,  division  sud,  agrandissement  du  canal 

Welland 

Médecin  partiquant  à  Cohoes,  N.-Y.,   E.-U.  A . . . . 

Assistant  ingénieur  mécanicien,  Ottawa,  etc 

Edifices  publics  et  dragueurs. 


Ingénieur  du  "  Royal  iStaff  Cor|)3"  Canal  Grenville 

Ingénieur  surintendant.  Canaux  de  l'ordcmnance  des  Cas- 
cades, Split-Rock,  Côteau-du-Lac 

Voir  By,  Mann,  etc. 

Tracé,  carte  et  description,  canal  Lachine 

Ingénieur  en  charge,  explorât,  préliminaires,  ch.  de  fer  du 
G. -T.,  de  Cornwall  k  Dickinson's  Landing,  Brockville, 
via  Lynn,  Farmerville,  Lyndard  et  les  terres  basses  du 
canal  Rideau  k  Kingston  ;  tracé  définitif  de  Montréal 
k  Cornwall 

Auteur  et  éditeur  d'un  ouvrage  intitulé  "The  Canadian 
Canals,  their  History  and  Cost,"  recommandant  leur 
agrandissement 


Etude  sjiéciale  suivie  d'un  rapport  confidentiel  sur  le  canal 
Chamjjlain,  Etat  de  New- York,  relativement  au  canal 
projeté  de  Caughnawaga  et  Chamjilain,  établissant  que 
des  propidseurs  de  fortes  dimensions,  allant  du  Saint- 
Laurent  au  lac  Champlain,  ne  pourraient  pas  y  passer. 

Examen,  rapjxirt,  dessins,  estimation  des  frais  de  rendre 
navigable  la  rivière  (Tananoque 

Prépara  carte  du  canal  Rideau,  entre  Ottawa  et  Kingston, 
montrant  l'étendue  de  la  hauteur  des  terres,  etc 

Ingénieur  en  charge,  améliorations  des  havres  et  rivières, 
des  brise-lames  et  jetées,  des  provinces  Ontario  et  Qué- 
bec, du  lac  Supérieur  au  golfe  St-Laurent  ;  commença 
l'enlèvement  de  la  batture  de  roches,  port  de  Kingston  ; 
projeta  et  compléta  en  partie  le  nouveau  chenal  k  tra- 
vers les  rapides  Neebisn  ;  étude,  rapport,  estimation, 
cause  des  mondations  du  Chenal  du  Moine,  etc.  ;  rap- 
uort,  havi'es  de  refuge,  bas  du  St-Laurent  ;  projet  de 
l'amélioration  et  construction  du  brise-lamei^,  havre  de 
Collingwood  ;  projet  de  l'amélioration,  rivière  Péné- 
tanguishene  et  entrée  de  la  rivière  Kaministiquia  . . . 

Exploration  et  rap[K)rt  sur  l'état  du  havre  de  Toronto,  aussi 
sur  les  eaux  de  Sarnia  et  d'Oakville 

Rapiwrt,  estimations  et  dessins  du  tunnel  proposé  sous  la 
rivière  Détroit,  entre  Amherstburgh  et  les  Etats-Unis. 

Dirigea  plusieurs  explorations  imiKjrtantes  ;  prépara  plu- 
sieurs rapjiorts,  cartes,  et  estimations 

Prépara  le  rapjwrt  annuel  du  département  des  travaux 
publics  plusieurs  fois,  jusqu'à 

Cessa  ses  rapports  avec  le  susdit  département  le  1er  mars 
1880,  lorsque  H.  F.  Perley  fut  rapjx^lé  aux  quartiers- 
généraux  et  assigné  au  jKJSte  d'ingénieur  du  départe- 
ment. 

Une  gratification  égale  îl  6  mois  de  salaire  ($1,650)  lui  fut 
votée  par  le  parlement  en  1881,  comme  compensation  de 
la  perte  de  son  emi)loi. 

Membre,  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils 


Membre  de  l'Institut  des  Ingénieurs  Civils,  Grand'^-Bre- 
tagne. 


Dates  de  service,  etc. 


Fév.  1876-85. 
1er  juillet  1885-91. 
Dec.  1884-88. 
20  jan.  1887.       " 


Fév.  '83  k  nov.  '88. 
1890. 

26  déc.  1878-91. 


1825. 
1826. 

1847. 

1852-54. 
1864-65. 


1871. 
1872. 
1872. 


1873-80. 
1873-80. 
1873-80. 
1873-80. 
1880. 


20  jan.  1887. 
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Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Ganadn— Suite. 


Ingénieurs. 


Kinipple  et  Morris 
(Suite.) 


Travaux. 


Ingénieurs— Bassins  h  l'entrée  de  la  riv.  St-Charles,  Québec 
Travaux  aiitorisés  par  l'Acte  3(5  Vie,  ch.  32,  sec.  17 
Terre-plein  Princesse  Louise  et  mur  de  parement 

sur  le  côté  nord  de  la  Ire  série  projetée  de  bas 

sins,  3,!HiO  i)ieds  de  long  et  330  de  large. 
Bassin  extérieur  ou  de  toute  marée,  20  acres  en  su- 

prfieie,  avec  profondeur  de  29  i)ieds  à  l'eau 

basse  des  grandes  mers  ordinaires. 
Bassin  intérieur,  36  acres  en  superficie,  et  2.5  pieds 

de  [}rofondeur  à  l'eau  haute  des  minimes  j^tites 

mers. 
Les  grandes  mers  niontent  18  et  les  i)etites  13  pieds. 
Travaux  commencés  sous  les  commissaires  du  iwrt 

de  Québec 

Mur  de  terrassement  et  bassin  extér.  presque  term. 
Mur  transversal  entre  les  bassins  extérieurs  et  iiitér., 

commencé  en  1883,  sous  H.  ¥.  Perley,  ingén. 

en  chef,  trav.  pub.  et  achevé  avec  portés,  etc., 

et  le  mur  sud,  le  long  de  la  rue  St  André 

Pour  les  entrepreneurs,  etc.,  voi/ez  page  88. 
Dépense  sur  la  construction,   $3,874,400  au , 

Ingénieurs— B)  ■  nde  radoub  de  Lévis,  vis-à-vis  de  Québec. 
Longi.c!\ir,  49.5  pieds,  de  forme  demi-circulaire  au 
bout  int <'Tieur,  d'un  rayon  de  31  pieds,  avec 
retraites  de  10  pieds,  chaque  côté. 
Largeur  au  sommet  100  pieds  et  au  fond  73  pieds 
Largeur  h  l'entrée,  (52  pieds. 
Profond,  d'eau  sur  le  seuil,  à  l'eau  haute  des  grandes 

mers  ordin.,  25i  pds.,  tt  à  l'eau  basse,  7i  pds. 
Profond,  d'eau  sur  le  seuil,  k  l'eau  haute  des  grandes 

mers  ordin.,  23  pds.,  et  k  l'eau  basse  10  pieds. 
Travaux  autorisés  par  l'Acte  38  Vie,  chap.  56  . . . 

Site  choisi  par  un  ordre  en  conseil 

Travaux  commencés  sous  les  commissaires  du  {X)rt 

de  Québec    

Travaux  continués  et  achevés  sous  H.  F.  Perley, 

ingénieur  en  chef,  travaux  publics 

Pour  les  entrepreneurs,  etc. ,  ro//f.:  page  87. 
Dépen,4e  sur  la  construction.  Si)12,ll»4/J0  jusqu'au  . 
Ingénieurs— Bassin   de    carénage  d'Esquinialt,    environ  3 
milles  en  bas  de  Victoria,  île  Vancouver,C.-B.  Dessins 
et  devis  dressés  ; — exhibés  à  Victoria,   etc.,  par  le  gou- 
vernement provincial  de  la  Colombie-Britannique 


Datt.j  de  service,  etc. 


1875-82. 
1873. 


Dessins  du  caisson  fournis  par  eux 

Acte  provincial  de  la  Colomhie-Britann.  autorisant 
la  construction  du  bassin,  43  Vie,  chap.  8 

Convention  entre  le  gouvernement  fédéral  et  le  gou- 
vernement de  la  Colombie-Brit.,  avec  l'appro- 
bation du  gouv.  imjjérial,  au  sujet  de  la  cons- 
truction du  bassm  de  carénage,  signé  après  le . 

Contrat  adjugé  par  la  Colombie-Britannique  h 
McNamee  et  Nish 

Ce  contrat  annulé  par  le  gouvernement  de  la  Co- 
lombie-Britannique   

Travaux  continués  à  ia  jcurnée 

L'honorable  J.  W.  Trutiih  nommé  ingénieur  en 
charge,  et  W.  Bennett,  ingénieur  résidant 

Travaux  sous  le  gouvernement  fédéral,  autorisés 
par  l'Acte  47  vie,  chap.  (i 

Le  bassin  de  carénage  et  le  terrain  y  appartenant, 
doiv.  en  vertu  de  cet  acte,  être  transf.  au  (t.  F. 

Travaux  continués  et  achevés  sous  H.  F.  Perley, 
ingénieur  en  chef,  travaux  publies 

Contrat  ix)ur  l'achèvem.  du  bassin  de  carén.,  signé 
par  Larkin,  Murphy  et  Connolly,  $581,841.43. 


28  mai  1877. 
Dec.  1882. 


1889. 

30  juin  1890. 

1875-82. 


1875. 
Mai  1877. 

1878. 

Sept.  1883-89. 

30  juin  1890. 

18  nov.  1879. 
1er  déc.  1882. 
1880. 

12  juillet  1880. 

1880. 

1882. 
1882-83. 

24  nov.  1883. 

1884. 

1884-87. 
8  nov.  1884 
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Inoéniecrs  employés  snr  les  travaux  publies  du  Canada — Suite. 


'  % 


Ingénieura. 


Kinipple  et  Morris. 
(Suite.  ) 


Kirkwood,  James  P. 


Kuper,  Augustus  . . 
Lafleur,  Eugène  D. 


Travaux, 


Contrat   ixnir  caisson,    "Dominion   Bridge  Ce," 

Montréal.  !Sr)3,72<>.r)4,  au 

Bassin  complété  et  le   "Cormorant,"  vaisseau  de 

S. M.,  y  entre  en  radoub   

Détiense  par  le  goiivernement  provincial,  Colombie- 

Britanniciue. . . .  $384,512  (W 

Dépense  parle  gou/ern.  im[)érial.    243,333  33 

do  do         fédéral..    521», 214  42 


. Total $1, 157,0(50  41  jusq. 

Dimensions  du  bass.  de  car.  tel  qu'achevé,  jusipi  à 

Longueur  au  centre 430  i)ds. 

Largeur  au  fond 41    " 

do      au  sonunet !)0    " 

do      i\  l'entrée ()5    " 

Profondeur  d'eau  sur  le  seuil,  2()4  i>ds.  pendant 
les  hautes  eau.\  des  grandes  mers. 

Gr.  m.  mont.  7  i^  10  ])ds,  suiv.  le  cap.  Richards. . . 

Pet.  m.  mont.  5  à  8  "  " 

Membre  da  Bureau  des  Ingénieurs  chargés  de  faire  rapport 
sur  le  havre  de  Montréal  et  la  navigation,  etc.,  du  Saint- 
Lavu-ent 


Rapport  sur  le  havre  de  Montréal  et  navigation,  etc.,  du 
Saint-Laurent 


Langevin,  H.  Laforce. 

Languedoc,  G.  de  G. . 

Lantier,  E 

Lapham 

Larocque,  A.  B 

Larue,  Adolphe 

Laurie,  James  

Lawson.  W 

Lefebvre  -T'ean 

Legge,  Charles  

Lepage,  J.  B 


Prépaia  des  plans  et  devis,  amélioratiim  de  la  rivière 
Richelieu 

Corps  des  ingénieurs,  travaux  fjuljiics  à  Ottawa ... 

Assistant  ingénieur.  Explorations  hydrograplnques.  fleuve 
Saint-Laurent 

Travaux  de  {wrts,  Ontario,  (Québec  et  Nouveau-Brunswick. 

Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils. . . 

Bassin  de  la  Princesse  Louise,  Québec,  Pointe-Lévis  et  bas- 
sin de  carénage ... 

Assistant  ingénieur.    Travaux  de  havre,  Québec 

Membre  associé  de  la  Société  Can.  des  Ingénieurs  Civils. . . 

Agrandissement  du  canal  Grenville 

Membre  associé  de  la  Société  Can.  des  Ingénieurs  Civils. . . 

Corps  des  ingénieurs.  Pend,  le  tracé  du  can.  proj.,  Cèdres. 
Membi-e  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils. .  . 

Ingénieur  assistant,  Cie  canal  Welland 

Ingénieur  sous-assist. ,  jr.,  canal  Beauharnois 


Dates  de  service,  etc. 


10  juillet  1885. 
Juillet  1887. 


17  décembre  1889. 
1800. 


Arpenteur  des  terres  prov.,  P.Q.    Expl.  du  lac  Saint-Louis 

Assistant  de  H.  G.  Thompson 

Rapport,  réclamations  de  dommages,  canal  Beauharnois 

Rapport  et  estimations,  canal  St-Pierre,  Cap-Breton,  N.-E. 

Ingénieur  assistant,  chemins  de  Sarnia  et  Brantford,  etc. . , 

Corps  des  ingénieurs.     Chemin  Métaiwdiac,  division  sud, 
assistant  de  G.  F.  Baillairgé 

Corps  des  ingénieurs,  quartiers-généraux.  Montréal,  aussi 

déversoirs,  etc.,  en  bas  de  Prescott. .    

Ensuite  au  service  des  eh.  de  fer,  etc.    Décédé. 

Corps  des  ingénieurs,   travaux   publics,   explorations  des 

havres  et  amélioration  des  rivières 

Antérieurement  chargé  des  routes  de  colonisation 
depuis  1857. 


9  novembre  1857. 

24  mars  1858. 

1831. 

27  septembre  1881. 

Juillet  1883-84. 

1884-91. 

20  janvier  1887. 

1884-88. 
1889-91. 
27  juin  1888. 

Mai  1879  à  1887. 
24  février  1887. 

1872-73. 

14  octobre  1889. 

Août  1827. 

1843. 

1830. 
183G. 
9  février  1856. 

Juillet  1858. 

1843. 

1857  à  1867. 

1846  à  1854. 


1880-90. 
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Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  G&nada^Suite. 


InKénieurs. 


Travaux. 


Lejiage,  Samuel 

Leijrohon,  C.  de  B. 


Leslie,  William  Lewis . 

Lewis,  Col.,  R.  E 

Light,  Alex.  L 


Lightfoot,  F.  C 

Lindsay,  John 

Long,  Major  Andrews. . 


Corps  des   ingénieurs,  travaux  publics,    explorations   des 
havres  en  bas  de  Québec 


Corps  des  ingénieurs,  canal  Lachine,  division  sud,  agran- 
dissement   


Quitta  le  service,  juil.  1885,  entra  à  la  corp.  Montréal. 

Corps  des  ingén.,  agrandis».,  canal  Welland.   livision  sud. . 
Transfère  aux  quartiers-généraux,  Ottawa     

Commissaire  du  canal  Rideau 


Dates  de  service,  etc. 


Assistant  ingénieur,  routes  de  l'ouest,  Ontario,  sous  le  col 
C.  S.  Gzowski 


Lyons,  James 

Macdonald,  J,  Frobisher 


Macdougall,  Alan. 

Maillefert 

Maine,  Charles. . . . 

Maingy,  Robert. .. 
Mann,  Col.  Gother 


Coips  des  ingénieurs.  Explorations  des  havres  et  rivières. . 
Employé  au  bureau  de  l'ingénieur  en  chef 

Ingénieur— Exploration,  sources  dela'rivièie  Ottawa 

Décède  28  septembre  1880,  à  Mattawa. 

Ingénieur  du  "  Royal  Staff  Corps,"  gouvernement  impérial 
Construction  et  réparations.     Canaux  militaires  des  Cas- 
cades, Split-Rock  et  Côteau-du-Lac 

Voir  By,  Mann,  etc. 

Ingénieur  surintend.  Travaux  sur  la  riv.  Trent— Améliora- 
tion ;  phares,  fleuve  Saint-Laurent 


Canal  Cornwall,  etc 

Ingénieur  surintendant,  canaux  Lachine,  Chàmbiy,  Saint- 
Ours,  etc 

Jetées  en  bas  de  Québec 

Rivière  Saint-Maurice,  glissoires  et  estacades 

Chemin  de  Témiscouata,  commencé  en  185G,  ouvert  en  1861 
et  tenniné  en  1866  sous  Joseph  Rosa,  son  assistant. . 
Décédé  à  Toronto,  dans  l'automne  de  1857. 

Corps  des  ingénieurs,  travaux  public»,  havres,  etc.,  Ontario 
Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils. . . 

Ing.  sous-marin.  Examen  des  rapides  du  fleuve  St-Laurent 
entre  le  lac  Ontario  et  le  pied  du  lacSt-Louis  à  Lachine 

Corps  des  ingénieurs,  havre  des  Trois-Rivières,  glissoires, 
barrages  et  estacades,  du  Saint-Maurice,  riv.  Yamaska, 

Nicolet,  etc 

Précéd.  employé  sur  les  trav.  pub.  en  France,  etc. 

Ingénieur  civil  etde  mines.    Ingénieur  siirintendant,  chemin 
de  Hamilton  et  Brantford 


Corps  des  ingénieurs  royaux,  gouvernement  impérial. 

Lettre  k  Messrs.  Forsyth,  Richardson  et  Cie  les  opposants 
de  McTavish,  Frobisher  et  Cie,  au  sujet  du  canal  au 
Saut-Sainte-Marie,  antérieurement  à 

Canal  Saut-Sainte-Marie  sur  le  territoire  Canadien,  3,000 
pieds  de  longueur,  avec  une  écluse  haussant  l'eau  de  9 
pieds,  entre  Tes  lacs  Huron  et  Supérieur;  tracé  par  ordre 
de  McTaviah,  Frobisher  et  Cie,  dans  l'intérêt  de  la 
"Compagnie  du  Nord-i;ueôE" 


Canal  construit  par  eux,  antérieurement  à. . 
Voir  Capitaine  Bruyères,  ingénieurs  royaux. 


-        ,     -r  ■  iongueuilc.„, 

Oôteau-du-Lac,  recommandant  leur  agrandissement . . 


1883. 

Octobre  1875-85. 


Oct.l872,30nov.l888. 
Février  1889-91. 

Printemps  1828. 


1842  k  1848. 

Juillet  1874-77. 
1877-91. 

15  juin  1880. 


1817. 

1843-55. 

1842-43. 

1848-52. 
1849-50. 
1851-52. 

1853-67. 


Septembre  1873. 
20  janvier  1887. 


1854. 


1886-91. 


1837. 


18  avril  1803. 


1797. 
Avril  1802. 


24  décembre  1800. 


■    • 


t    il  t 
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Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Canmlix—Suite. 


e,  etc. 


Ingénieurs. 


Mann,  Col.  Gother 
(auitcj 


Travaux. 


.1888. 


■    * 


Il  i)r()iK)sait  d'agnindir  les  écluHcs  alorH  7  piwlH  de 
larK't' au  Cotean-du-Lac  et  (i  pieds  au  "Hplit- 
Kock,"  à!»A  entre  les  |K)rteH  ;  d'aujfnienterd'U 
jiied  la  jirofondeur  d'eau  dans  les  caïuuix  et  sur 
les  seuilH  de»  éduHeH,  alors  d'environ  2  jjieds,  fi 
3J  i)iedH,  d'élarffir  les  bassins  des  écluses  île  ' 
et  la  larj,'e>ir  des  canaux  de  2  pieds. 

Au  rapide  du  Moulin  et  aux  rapides  des  CaBcades  et 
h.  la  l'ointe  des  Cascades,  il  proinwait  de  const. 
un  seul  canal  au  lieu  dedeux,et  de  creusera  cha((. 
entrée  h  3  ikIh  au-dessous  di;  la  plus  basse  eau, 
[Knir  le  pass.des  trrands  bateaux.  Le  canal  devait 
avoir  une  largeur  de  10  pieds,  trois  écluses  avec 
bassins  de  20  jkIh  et  d'une  long\ieur  de  120  jhIs, 
capables  de  contenir  <>  bateaux  îi  la  fois. 

Frederick  Halditnand,  lieuteruint-gouverneur  du 
Canada,  1778-8,5,  écrivait  k  Lord  (îeo.  (îermain 
que  le  canal  CcHeau-du-Lac;  était  en  usage,  et 
qu'il  était  très  complet.  Voir  sa  lettre  dans 
les  archives  du  Canada,  sous  la  garde  de  I.). 
Bryniner,  h  Ottawa,  datée 

Les  écluses  de  "  Split-Rock  "  et  du  Côteau-du-Lac 
furent  en  partie  reconst.,  et  un  nouveau  canal 
d'environ  un  è  mille  de  long.,  avecSéclus.  d'une 
ascens.  totale  de  13 j  pds,  fut  const. aux  Cascades 

Toutes  les  écluses  furent  probablement  élargies  alors 
à  tu  pieds  entre  les  ixirtes,  tel  (pie  recommandé, 

Les  écluses  aux  Cascades,  à  "Split-Rock"  et  au 
Côteau-du-Lac,  furent  élargies  à  12  jneds  entre 
les  iwrtes,  et  la  profondeur  d'eau  sur  les  seuils 
fut  augmentée  à  3|  jiieds  pour  le  passage  des 
bateaux  "  Durhani  boats  "  avec  cliarg.  chacun 
de  80  à  100  quarts  de  farine,  au  lieu  des  cha 
louj>e8  comme  antérieur.,  avec  30  à  40  quarts. . 

De  181  ""  à  1834  inclusivement,  les  jiéages  sur  ces 
canaux  formaient  une  somme  de  £31,580  13  4  ; 
les  frais  de  réparations,  etc.,  £10,102  1.5  2J,  et 
le  revenu  net  fut  de  £21,470  17  IJ . , 


Dates  de  service,  etc. 


Rapport  sur  la  navig.  du  St-Laurent  au  moulin  Longueuil 

"Trou  du  Moulin "  et  de  là  en  montant  aux  Cèdres. . . 

Ingénieur  consultant  du  canal  (4renville,  dont  on  commença 

la  construction  pendant  l'été  de 

G.  F.  Baillairgé,  le  député-ministre  des  trav, publics, 
actuellement,  leva  sur  le  terrain  le  plan  de  cha- 
cun des  canaux  aux  Cascades,  "Split-Rock  "  et 
Côteau-du-Lac,  dont  les  écluses  avec  leurs 
portes  existaient  alors  en  entier  ;  la  largeur 
entre  les  portes  était  de  12  pieds,  et  la  profon- 
deur d'eau  sur  les  seuils  de  3  à  4  pieds. 

Il  mesura  aussi  un  des  canaux  construits  entre  1779 
et  1783  aux  Cascades,  lequel  avait  servi  de 
coursier  à  un  moulin  alors  en  ruines  ;  la  lar- 
geur entre  les  portes  était  de  fi  pieds 

De  1857  à  18!)0  la  maçimnerie  des  écluses,  etr  mx 
Cascades,  et  à  "Split-Rock"  a  été  en  ...itie 
démolie  jwr  f'es  i)ei-8onnes  en  recherche  de 
pierre  de  taille  pour  leurs  bâtisses,  etc. 

Au  Côteau-du-Lac  le  canal  pendant  la  plus  grande 
partie  du  temps  ju3(iu'à  1881,  a  servi  de  cour- 
sier su  moiiiin  qui  y  a.  été  construit  par  George 
Beaudet,  le  locataire 

Pour  autres  détails,  voir  le  Rapport  général  de» 
travaux  publics,  en  1867,  celui  de  Douglas 
Brymner,  archiviste,  1880. 

Ces  canaux  ne  furent  pas  construits  par  les  Fran- 
çais, comme  on  le  croyait  en  1867. 


25  octobre  1780. 


1804. 


1817. 

1815  à  1834. 

25  septembre  1818. 
1819. 


1857. 


1er  juin  1871  au  1er 
février  1881. 
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Inoénieurs  employé»  Hur  les  tiuviuix  publicH  du  Canada— ^MtVe. 


Ingénieurs. 


Mann,  Cap.  J.  W. 


Marceau,  Krnest. 


McAlpiiiH,  l'hon.  W. 
KtatH-Unis 


McCarthy,  Charles. 


McCarthy,  C.  H 

McCarthy,  .T aines  M . 

McCarthy,  William.. 


McCordock,  W.  J. 


McDouall,  Robert 
McGreevy,  Charles. 


McGreevy,  Robert. 
McKay,  William .  . 


McKay,  E.  B 

McLaughlin,  Geo.  E. 

McLauchlan,  Mr...   . 
McNab,  Alexander.  . 


Travaux. 


Dat««  (le  service,  etc. 


McNab,  Dugald  B 

McNaughton,  Chas.  E. . 


Un  des  ingénieurs  du  "Royal  Htaff  Coriw." 
Kap;K)rt  sur  la  navigation  du  Haint- Laurent. 
Iiigenieur-Hurinteiidaiit,     Construction  du  canal  GreiiviVle. 

Agrandissement  du  oatial  Lachine. , .  . 
AgraudiHsenient  du  canal  (îren ville  et  de  récllise  Hte-Ànne 
AsHistant-uigenieur.     Canaux  de  la  rivière  Ottawa,  etc 
Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils." .'  '. 

Chargé  avec  MM.  Childe  et  Kirkwood  de  faire  rapport  sur 
le  havre  de  Montréal,  la  navigation  et  le  commerce  du 
aauit-Laurent 

Rapiwrtsur  do      do 

Rai)|K)rt  sin-  la  sciure  de  kùs  dans  la  rivière  Ottawa  etc"  ' 

Kapiwrt  sur  1  agrandissemeut  proix)sé  du  canal  Welland  ' 


Corps  des  ingénieurs,  travaux  publics,  Ottawa,  etc. 


EU  charge  des  plans  et  devis,  etc 

Mis  à  la  retraite  1er  juillet  i«H4. 
Corps  des  ing.,  travaux  publics,  routes,  canaux,  etc.. 

Corus  des  ing.,  travaux  publics,  sous  Thos.  Guerin 

Hachelier  es-sciences  afmliquées.  

Etudiant  de  la  So<.iété  Canadienne  des  Iiigénicàirs  Civils. 

Corps  des  ing.,  travaux  publics,  travaux  sur  les  rivières  etc 
Tif      u     antérieurement  au  service  des  chemins  de  fer.' 
iHeinbre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieu's  Civils. 

Corps  des  ingénieurs,  surintendant  du  dragage  des  Pro- 
vinces Maritimes   

Assistant-ingénieur.     Canal  Lachine 

Corps  des  ing.,  travaux  publies,  exploration  des' havres' 

ing. -assistant.     Travaux,  havre  de  Québec 

do  ^a«»in  de  la  Princesse  Louise,  Québec,  au 

Membre  associe  de  la  Société  Canadienne  des  Ing.  Civils. 


2'y  s«'i)teinbre  1818. 
1819. 

Juillet  lH7()-77. 
Août  1877-80. 
Mai  1881-01. 
12  mai  1887. 


!t  novembre  1857. 
24  mar.M  18158. 
1er  mars  187 1. 
14  février  1873. 


18.57-84. 

Septembre  1872. 

1883-84. 

20  janvier  1887. 

1884-86. 

22  mars  1888. 


Corps  des  ing.,  travaux  publics,  exploration  des  havres. . 

Tracé,  rapport  et  plans,  canal  de  la  Baie  Verte,  au  gouver- 
nement de  la  Nouvelle-Ecosse 


1870-91. 

1821. 

1881-83. 

1883-89. 

1er  août  1890. 

9  février  1888. 

1881-86. 


Assistant-ing.  sur  la  rivière  Cowichan,  Col. -Britannique. 

Assistant-ingénieur,  travaux  publics.  Provinces  Maritimes 
Ingénieur  en  charge  do  •         do 

Décédé  6  octobre  1883. 

Ingénieur-surintendant,   amélioration,    navigation,   rivière 
Saint- Jean,  N.-B 


Ingénieur  en  charge.     Construction  du  canal  Saint-Pierre 

par  le  gouvernement  de  la  Nouvelle-Ecosse. 
Rapport  sur  les  havres  de  la  Grande  Rivière,  Arichat-Ouest' 
Barrachois,  comté  de  Richmond,  N.-E.       . 

1  ransferé  au  département  des  travaux  publics.  

Nomme  ing.  du  chemin  de  fer  Intercolonial,  en  opération.  " 
Canal  commencé  par  le  gouvernement  de  la  Nou- 
velle-Ecosse 18.54.     Canal  terminé  5  août  1869 
par  l'Etat.     Agrandi  1876-81. 

Arpentages  des  terres  de  la  (■nurnnne,  tracés  de  route»,  etc 

Cap-Breton,  deimis  près  de 

Réside  à  Winslow,  Maine,  E.-TJ.A.  "  Agé  de  97.'  ' 

Corps  des  ingénieurs,  agrandissement  du  canal  Welland 

division  nord '  ' 

Ingénieur-assistant  de  H.  A.'  Gray,'  Ôntario-O'uest. . . .. . . . 


1838. 

1er  septembre  1887  au 

2  février  1888. 
1872-81. 
1881  à  1883. 


1853-56. 


Juillet  1865-67. 


1er  mars  1866. 
Juillet  1867. 
Novembre  1872. 


1828  à  1880. 


1875. 
1883 
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Inoénieurs  employés  Hur  Ioh  travaux  i)u1)Hch  du  ija 


Suite. 


se,  etc. 


818. 


IngénittiirH. 


McTaggart,  John,  T.R. 


MelhuiHli,  Capt.,  I.R. 


7. 


Merrill,  Hurace. 


Travaux. 


Survcilliiiit  (It'M  travaux,  laïuvl  Rideau. 

K.xaiiifii  ut  ra|i|K)rt  Hur  h  vmv\\  Rideau 

Examen  et  rajtiK)rt,  canal  Baie  Burlington 

DeHerij).  de  ladéniolition  du  Bii^tion  de  la  (  Jlacière  AC^uébec. 
Ingénieur  eouMuItant,  eiuiul  Chauibly 


Merritt,  Thomas. 
Miehaud,  CE.., 


Michaud,  Cléophas 


Ingén.  Hur.     (JliHHoiren  et  entacadeB,  rivière  Ottawa 


1er  projet  des  glissoires  du  Saint-Maurice  h  Shawinigan  et 
à  (îrand'-mère  ;  plan  et  tracé  par  (î.  K.  Baillairgé 

Construction  du   barrage   de   Carillon  sur  l'Ottawa,  avec 

glissoire,  etc 

Décédé,  22  nuii  1«H3. 

Corps  des  ingénieurs,  agrandissement  du  canal  Welland, 
division  nord 


etc.. 


182«. 

1827-28. 

30  mars  1827. 

182H. 
1831. 

20  janvier  184!»  au  22: 
juillet  1875. 

1852. 

Juin  1879  i  1883.. 


Assistant  ingénieur  de  (!.  F.  Baillairgé,  exploraticm  des 
chemins  de  (Jasjs!  et  de  Hainte-Anne  des  Monts,  rive 
nord  du  golfe  Sanit  Laurent ,.    ...]8Gl-fi2. 

Corps  des  ingénieurs,  travaux  publics,  havres,  etc 1er  nov.  1864-70. 

Kxplor.  du  ch.  de  fer  du  Pacifirpie,  Colombie-Britannique..  1871  à  1873. 

Ingénieui   résidant.     Barrage  et  écluse,  rivière  Yaniaska, 

Riv.  St.-François  et  Nicolet,  dragage  et  amélioration. .  1877  à  1888. 

Ingénieur  résidant.     Travaux,  havres,  rive  sud,  Sajnt-Lau- 

rent 1888-91. 


1875. 


Corps  des  ingénieurs,  travaux  publics,  explor.  des  havres . 
do  do  do 


Mignault,  J.  O.  C,  B.A.  Corps  des  ingénieurs,  travaux  publics,  explor.  des  havres 

Reconnaissance  de  la  rivière  Gatineau  et  des  eaux  du  hai 
de  la  Vallée  de  l'Ottawa,  vers  le  nord-ouest. . . 


Millidge,  E.  G. 


B7au 


Mills,  J.  B. 


haut 


Ingénieur  résidant,  canal  Saint-Pierre,  Cap-Breton,  etc.. . . 

Canal  commencé  i)ar  le  gouvernement  de  la  N.-E. 

en  sept.  1854,  travaux  arrêtés  en  1856,  rei)ris  en 

186(»,  et  terminés  en  1860.     AgraïKli  en  1875-81. 

Coût  total  au  30  juin  1889,  .S«77,2()7.27 

Assistant-ingénieur,  travaux  publics,  provinces  mîvritimes. 

IngénieurrésidantiiAntigonish.— Travaux  publics  et  a,T]m\- 

tages,  Caj)- Breton,  et  les  comtés  de(Juy8lx)rough,  Anti- 

gonish  et  Pict<^)U,  Nouvelle- Ecosse 

Membre,  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils 


Juin  1873. 

1884-85,  1887-88.  90. 


1884-87-88. 
1889. 


Ingénieur,  i)remière  construction  et  ensuite  agrandissement 
des  canaux  Delavvare,  Hudson  et  Erié,  aux  Etats-Unis. 

Canal  projeté  des  Cèdres 

Canaux  Cornwall  et  Williamsburgh 

Ingénieur  en  chef,  canal  Beauharnois 

Canal  projeté  de  Caughnawaga 

Ingénieur  en  chef.     Canal  de  la  vallée' du  Genessee,  ensuite 
sur  la  prolongation  du   Kanawba  en  Virginie,  Etats- 
Unis,  ajjrès  son  départ  du  Canada. 
Ingénieur  consultant  et  vice-président,  chemin  de  fer  Potts- 

ville  et  Diinvinc,  Prnnsylvsîrîe. 
Ingénieur  consultant,  chemin  de  fer  de  TAdirondack^  Etat 
de  New-York. 

S'est  rendu  ensuite  à  sa  résidence  h  PeekskilL  sur 

L'Hudson,  N.-Y. 
Né  à  Chester,  27  mars  1800. 
Décédé  à  Peekskill,  N.  Y.,  29  juin  I871. 


1875  h  1881. 


1872  à  1888. 


Juillet  1889-91, 
11  nov.  1887. 


1833. 
1833-47. 
1843. 
1847-48.. 
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rN«.fiNtErm8  omph.ydM  mv  le«  travaux  publics  .lu  Cma<\a~.9mte. 


Tnprt''ni»na 


n. 


Travimx. 


DatvM  de  Hervic**,  eto 


MillH,  J.  li.- Suite. 


MinnitU',  R.  C. 


NoT«.-John .    nan,  n,o„.  J.,  ,„  Ha.n  Iton.  John  M,«,.anl..v, 
hnuif\yy  K  iW.-r  Hluivr.  .fur.nt  .umum-H  cZ. 


«        là    ' 


.r<.hi 


ii.iHHainM  ,.t  ..harK.'.H  .1,.  U^irvvmH^n]:^]^^ 
horntum  ,\vUu,iv.  .|i,  Ht.-Laim'nt,  en  IsaT 
1  .lonaM,  prcMiflcnt. 


•Saniiit'l  K 


-'H  n.ar^'^i'Kw"""""  '"^"•"^•'''•''^''•"'oinmiH.aireH, 


Lt>  |ii»'nii.  r  ra|)|H)rt  des 


w)nimiNwir(!H  datt-  du  13 


Moljerley,  Frank . 


Monro,  Alex.,  arp. 
BrunHwick   


Non 


Caii  d  <iela  Haie.  Verte.  1ère  exr.lorutif.n  iKmr  un  canal  iK„ir 
.;h  va.HHeaux  tirant  environ  4  i.iedn  ,!Vau,  a  iîZt j  ,  ' 
1  eau  douce,  à  travers  la  vail.'-e  d'Au  l^    '  "'"V"''  .l"*r 
MiHHijfuaMh  et  de  Ifi  ii  la  rivière  Tidnisli 


Lac  juH(iu'aux  lacH' 


Monro,  ThomaH. 


InK«'nieur,  travaux,  havre  de  f  JolliuKW.KKl 

Antérieurement  employé  «ur  lescheiniim  de'feri  etc. 

Ing.Jdeura«^iHUnt.^_  Canal  de  la  Baie  Verte.  Exploration 
Un  des  hiHtoriens  du  N. -Brunswick  ft"deiaNouv.-ËcoHHe:: 
Exi)lorati<.n  et  construction,  chemin  de  fer  Orand-Trom-de 
Montréal  A  Kingston  ;  exploration,  |H,n»  ,,  H  i.ï 
Laurent  fi  Montréal;   exploration  e     plan,  au"    "à 


Oct.  1822. 

8  aoftt  IHiK). 


1871-1873. 
18.5.5. 


Montréal. 


Canal  proj-osé  de  Toronto  ii  labaiê  GeoVgienne  ':  enctlar^e 
de  l'exi.loration  du  bief  de  partatre  ^ 


Assista.it-ingenieur,  aqueduc  d'Hamilton  ;  ingénieur 'rési'- 
^     dant  .îu_  chemin  de  fer  d'Hamilton  h  P ort- 1  W„.!         ' 


T..„.,             1  ï'    ■;;■  ■•"  :"'  "  ^^amilton  h  Port-Dover 
Travaux  publics,  Ontario,  etc.  ;  havres  de  refugeTahment 
d  eau.  edihces  i)ubhcs  h  Ottawa,  etc ...  '"""'^"'^• 


Moody,  Lieut.,  L  R.  .. 
Mooney,  William 


Moore,    Robert,     maitre 
de  Marine - 


Morris,  Wni. 


Un  des  inspecteurs  des  chemins  de  fer 

Ingénieur  de  l'aqueduc,  cité  Pit  Hole,  Pennsylvanie 

Exp  oration  du  lac  Shebandovyan,  ro.ite  DavvX    .  ^ .  '    ' 
l'.xpJor.  et  localisât.     Agrandissement  du  canal  Welland' 
Ingénieur  en  charge  du  canal  Welland  ' 

"*^'.s'iôn"nord '^*"*'  '^^'■'^"'''««^'"'''"t  ^1»  canai  Welland,  divï 

Iiivité  au  conçrè.H  international' de'navigation  à  Bruxelles'  ' 
Membre  de   -Institut, des  inffén.  civils  (T'A,  gleterre  '  ' 

Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Ci  vils  " 
Aqueducs,  Memtton,  Simcoe  et  Chutes  (fe  Niagara  '  ' 

Examen  et  rap,K,rt.     Agrandissement    j.rojeté  du    canal 

Beauharnois  ou  un  nouveau  canal  projeté  sur  la  rS 
dans  le  comté  de  Soûl  ui   la  rue 

naire, 

exploration,  lac  St-Pierre,  avec  le  Capt.  Boxer 
'^'^vSJrîSé^f""'^^^"""'*  ^'"  canal"  Lachine; 


"-'î,  e?r       .'"'"*'  :^' .  «""l"*"^"-^'   «t   trace"  prélimi- 


Mortimer,  Henry  J 


Assistant-inge^nieur,  écluse  ei  'barrage,  etc.;  'à  Yamaska 
Decede,  2  janvier  1885. 

Rap.  avec.TohnMcTaggartsurlecanal.BaiedeBurlington.  30  mars  1827 
IngerneuravecKinipple.  xMembrede  i'inst.  des  I  C    Antr 
B^s;inT''!ï''  ÏT^^'  de  Québec,  et  b.  de  radoub  delév"!"  1875-82 
BasMn  de  radoub  à  Esquimalt,  Çolombie-Britannique„  ^879-83 

Fotr  Kinipple  et  Morris,  ^  outià. 


18,50  A  ia57. 

18.57. 

1857  à  185». 

Fév.  18(i0(i0. 

1er  mai  1803. 

18(i5. 

1809. 

1870-71. 

Juillet    1872    au 

janvier  1873. 
1873-88. 
30  avril  1885. 

20  janvier  1887. 

1888. 


1890-91. 
1844. 

1873. 
1880-84. 
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Assistant  de  Samuel  Ha^lewood,  ingénieur  de  district   sur 

le  chemin  de  fer  Canadien  du  Pacifique.     . .  ' 

ProM  et  trace.     Ecluse  du  canal  Fort-Franoes,  .-.u'  pied'  du 
l.acj.apluie,-  sur  la  route  Dawson,  Ontario 

r\^%  écluse,  etc    a  été  ensuite  modifié  par 
(x.  t.  Baillairge  adjoint  de^'ingénieur en  chef 
.-  .   ^    "es  travaux  imblics.    . . 
ro«r  Baillairgé,  Hazlewood,  Sutherland,  H.  Thompson 


1875. 


1876. 


ii 


81 


ce,  eto 


u    31 


li 


.r,ÉNtKi  RH  ('m))loytirt  hiii-  k'H  travaux  piiMics  ilu  Cnuwln— Suite. 


TngénixurH. 


Motherttill,  George  A. 


Trftviiux. 


|)att<8  (U>  N<>rvice,  «ttc. 


Ohniiiii  ili'  f«r  Loiiddii  i  ■    <mi  riiWVHt,  AnKl<'t»'rri« ISM»-(W. 

Clu<iiiin   <!(.   fer   MIkh,,  i.      ui    l'iwiH(|im  et  ihfiiiin  d«  feri 

I  iMw  ft  Mi«M()iiii-Kj.iisHn  ;  t'iitifpriHf 'iWW-JMI. 

Choniin  de  fer  IiitcrcoImiiHl  ;  ctirpH  lUm  iiiffénicurM  «'t  nOtiH-l 

»'ntr»(i.r.;neur !lHr.!».72. 

Ktin-ati  de  1  ingénieur  en  chef.  l^uartierH  généraux,  Ottiiwii  1N7;<-!H 


Murdoch,  William 


Murphy,  Martin. 
Nagle,  Gerald  .T. . 


Nelson,  J.  M. 


UriMt  laines.     Ci)llin»fW(K"l.  lue  Huroii 

IngdiitMu;  n'Hidiuit,  lluvic  de  l'ort  Arthur  et  rivière 
Kaniinistifiuia,  etc.      Lac  SuiM'ricin',  Ontario.    .    

Antérieurement  employé,  surtout  «ur  le  PiRiticpie  Oana/lien, 
sur  les  chemins  de  fer  de  l'ietuu  et  Trentun.  de  .Mmii- 
t()l)a  et  du  Hud-(  )uest,  sur  les  chemins  de  fer  NordC  hiest 
Central  et  de  la  Baie  d'Hudson,  comme  ingénieur  rési- 
dant, de  district  ou  ingénieur  en  chef 

Membre,  Société  Caniwlienne  des  Ingénieurs  Civils 


Ingénieur  Prr)yincial,   >f ou velle- Ecosse 

Membre,  Hociété  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils 

1er  surintendant,  glisso-res  et  estacades,  rivière  Ottawa. 
Devis,  glissoires  et  estacades,  rivière  Trent 


Wl. 

15oct.  lHH4!tl. 


1«71  h  \HH4 
20  janvier  IH,,,, 


18«!7-!)1. 

3  février  lfW7. 


Nichol,  Col,  Robert,  com- 
mandant des  I.  R.  . . 


Nicolls,  (jrustavus,  col.,  I. 
R.  (It.-Col.,  1816,  col. 
1832) 


Nish,  A.  G.. 

Norman,  Thomas  E. 
Normand,  .L  B 


Inondations  de  Montréal.     Aassistant  ingénieur  du  havre, 

Route  du  canal  Rideau  exjilorée  sous  ses  f)rdres  |)ar  le  capi- 
taine Jebb,  Ingénieurs  Royaux 


Succéda  au  col.  Elias  Walkei   Durnford,  commandeur  det 

Ingénieurs  Royaux  et  des  canaux  de  l'Ordonnance 
Rapport  sijécial  sur  le  canal  de  Carillon 


Odlum,  Ed.  John, 


Oldfield,   Lient: -col.     J. 
Commandant  des  I.R. 


Oatell,  John    

Page,  John,  senior  


Ing.  en  chef,  trav.  du  havre  de  Montréal  et  du  chenal  des 
vaisse'x  du  fleuve St-Laurent,  entre  Mimtréal  et  t^>uél)ec 

Puis  entrepreneur  du  bassin  de  carénage i\  Esquimalt^C-B., 

etc.,  jus(ju't\  1883 

Décédé  le  31  janvier  1888. 

Canal  des  Chats,  rive  nord  do  l'Ottawa 

Rapjxirt  sur  les  îles  et  les  |)ouvoirs  d'eau  des  Rapides  de,- 
Chats,  rivière  Ottawa 

Rivière  St-Maurice,  glissoires,  estacades,  piles  et  barrages, , 
Nommé  commissaire  |H)ur  faire  rap|x)rt  sur  les  causes  des 

inondations  entre  Quéliec  et  Montréal ... 

RapiKirt  sur  les  causes  des  inondations 

Surint.  ad  iritcrim  des  glissoires  et  estacades,  riv.  St-Maurice 

Sous-ing.,  agrandissement  du  canal  Welland,  division  sud. 
Ingénieur  en  charge,  améliorations  du  canal  Welland 


Rapport  sur  tentatives  de  pétardement  des  portes  de  Québec. 

Architecte,  arperteur  et  ingénieur,  Montréal 

Ingénieur  assistant  et  dessinateur,  canal  Welland 

Assistant  de  l'ingénieur  en  chef,  canal  Welland 

Ingénieur  consultant,  canal  Welland 

Ingénieur  résidant.    Jonction  et  canaux  de  WMlliamsburgh  ,.„„„  „^, 
Ingénieur  surintendant,  canaux  en  bas  de  Kingston 1852-53, 


1813  ?i  184(1. 
28  juin  1843. 

1884. 


1815. 


18.'U. 

5  mai  1834. 


18ti4  i\  1875. 

24  février  ISt'l  P3. 

W)3. 

1er  mars  1858. 

1853-89. 

4  (jctohre  1873. 
21  février  1874. 
1875-  78. 

Nov.  1872-88. 
Juin  188!»  in. 


U,  13  juillet  1840. 

1847  48. 

1842. 

Sept.  1842. 
1846. 
18,50-51. 
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Ingénieurs  employa,  sur  les  travaux  pablice  da  CaundaSuite. 


Ingénieurs. 


IVavaux. 


Dates  de  Hervice,  etc. 


PaKe,  John,  8en.-.S«/<c.  .Ingénieur  en  chef,  travaux  publics, 

Sous- 


provinces  fie  Québec  et 


Page,  John,  jun. 


Papineau,  L.  G. 


Painchaud,  Antoine 


Parent,  Ktienne  H. 


Pariseau,  L.  S. 


Pearse,  B.  W 

Perley,  George  E. 


Perley,  H.  F. 


d'Ontario. , 


Ingénieurs 


Relevé  et  tracé  coinniencé  iK)url'aKra!id.  du  cainl  WelinnH 

Kai)|X)rt  sur  ragraudissem.  des  canaux   f  ÙVw  >  vr     f  ■ 

Kap,K,rt  du,  canal  projeté  ,1e  la  E  Verte  *^'''''^  ^^^""'"^'^ 

(lo  siH!cial  et  général,  canaux  du  Ka 
Ingen.eur  en  chef  des  canaux  du  Canada. 
Quatrième  président,   Société  Canadienne  d^s 'lu 

Civils,  pro|H)se  iK)ur  1M!»0 
Membre  de  la  Comniissi.m  Rovale'iMiur  étudier ',.V  >„;,.„ 
rap,K,rt  sur  les  amélioration»\lu  h  v    ,  1  ■  M  ,ût  éa 
becedeen8onl,ur.,Ottawa,ie2juil.lH!M),,igéde75a 

Corps  des  ingénieurs,  agrandissement  du  canal  Lachine 

Assistant  ingénieur,  canal  Connvall  i-achin.  . 

Décédé  14  avril  1885.  

Cori«  desjngénieurs,  travaux  publics,  Mcmtn'.al,  etc 1880  84. 


'>  nov.  185^. 
8  mars  18(!4. 
là  mars  1804-79. 
1870. 
al  187:i  il  1877. 

10  décembre  1873. 
Ki  fi'-vrier  1880. 
187!)  !»0. 


18!  Ml. 
18!)0. 


Avril  1870-79. 
1880-85. 


do 
do 


jl"  canal  Cliambly,  («te 

M.,„b,,  a..oci«,*Sï!v5ia;;&KSèi;£ 


rel 


arpenteurs  de  ia  prov.  (ieQ! . 


«„.  .,     ^  j' -, — ..^^jaureiit 

I  résident  de  lacoriKiration  des 

Bureau  du  cadastre  seitrneurial 
Aux ''  '    • 


1881  83. 
1884  91. 
24  février  1887. 


18r)8- 
1884- 


()7. 
90. 


Aux  (tuartiers  généraux  et  aux  arpentaires  '  etc'  "  '  " 

Ingénieur  résidant,   canal  (frenville  

Ingen.  surintendant,  canaux  Carillo,,:  Grenvillëet  Cu.u.te 


bl:?;'éeluse  ...  ,.,.:T^!?!L^^^'l";v''^'"'''^'^i^  et'cham 
Membre  de  hi 


ecluse^it  barrage  de  Saint-Ours,  etc 
"■  'i  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civiis. 

Corps  des  iiigén.,  agrandissement  du  Canal  (4renville... , 


Membïassociéd^îSH^di^.,^^^^ 

Ingénieur  résidant,  travaux  publics,  Colombie-Britannique 

Cori)s  des  ingénieurs  h,  Ottawa 

Ingénieur  assistant,  bassin  de  carénage  de  kingstoiV. 

Corps  des  ingén.  du  gou 
do 


\''rnem.  du  Nouveau-Brnnswick. . 
do 
Nouvelle- Kcoi 


la'ïG-rja 

làseiit.  1804-71. 

Juillet  1872  78. 

4  février  187!),  au  1er 

mai  1880. 
12  mai  1880-91. 
20  jaiu  ier  1887. 

1878  h  juillet  1884. 

188r)-91. 

24  février  1887. 

Juillet  1871  A  1881. 

2  juin  1884-88. 
Juin  1888-itl. 


de  la 


iosse 


Perry,  Capt.  Geo.  H.... 

Phil'pottH,       Liout.-Cnl. 
Ingénieur  royal .' 


'Tré,uv,::;;!î^u;;:;S'"'"^  '^^  f^^  iurgoù=n;ent 
îngeUHnir  en  ch.arge  du  Canal  Saint-PiVrre'  '  Cai".- J3ret<;.;  '  '  ' 

Commiss uni  des  inondations  de  Montréal  ' 

liig.  (m  ciujf  chenal  des  navires  de  Montréal  k'o.iébM'    '  ' 
V.ce-presul,.nt  de  la  Société  des  Ingéii.  Civils  du  C^ada: 


C.  des  Chats,  relév.  de  la  ri  v.  Ottawa  et  de  la 
Ingénieur  résidant,  canal  Culbute,  haut  de 


Kév  1848  .^  juin  1852.. 
Aoftt  1850  .'idée.  1800. 
Mai  1803  A  août  1805. 

Mai  1870  à  mai  1872. 
31  janvier  1880-90. 

1er  mai  1872. 

25  vov.  1880-91. 

Sept.  1883-90. 

1880-88. 

31  déc.  1888-lK). 

24  jiiiii  1887-!K). 


4. 


^   1  < 


riv.  des  Français  1853-58. 


Décédé  en  1888, 


l'Ottawa. 


Ingénieur  en  charge,  construc^tion  du  canal  Cornwall 
Rapports  s_ur_lanavigatio,i  intérieure  du  CanZ      ' 


par  ordre 


de  Lord  Durhain,  en  date  du  19  oct.  1838 

(Rapports  sur  l'agrandissement  projeté  du  canal  W.,lland 


Sept.  1873-87. 


183(5. 

31  décembre  1839  au  .^ 

août  1840. 
1841  43. 
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Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Camda-Suite. 


Ingénieurs. 


Pilkington,      W(K)clford, 
M.I.I.C 


Piper,  Capit.  I.  R . 
Plunkett,  E.  W. . . 
Pound,  Nicholas.. 
Power,  Samuel 


Travaux. 


Pringle,  Thomas 

Pritcliard,  M.  B |l 


_   Ilniiiloy.'.  (laiiH  les  TndVs 

Connnissaire  des  travaux  du  l.avre  d«  Montréal.'  '.'.'.'. 

Plans,  estimations,  titc,  travaux  du  havre*  de  t^utln^c 

Corp..  des  ingén.,  travaux  publics,  explorations  des  havr 

Ingénieur  surintendant  (hi  canal  Welhind 
UeviB  ■>'>"'•'>■>••"*—■-•'■■'  -    '  


Dates  do  service,  etc. 


es, 


Raasloff,   Col.   de,    ingé- 
nieur russe 


Ranney,  G.  W. 


lK)ur  construction  de  in.rtes  d'écluses,  canal'Weiland 

''"S:'^^";3rh!;'r'"^^^''-^"^'>'-*«->-»-'voirs 

ngenieur  assistant,  canal  Weliand   .'.".'.'.'. 


^"^*rèiT'"en;rri"T'"n  ^"'"'•"''■"  .'^^•«.'•apides  du  Saint-Lan- 
Ing.'. 


Read,  Capit.  J.  M. 
Rendall,  James  M . 

Rhéaume,  L.  N 


W7()  A  1883. 

l«8i). 

1H;}0-32. 

irjdéo.  1874. 

IH8«,  Hi),  i)0. 

1842-45. 
Oct.  1843. 

1887. 
1843-44. 


1854. 


:.;ine.:r  surnit(.ndant.     Canaux,  glis.soire.s.  estaeades  et 
.armges.  nv.ére  'iVent,  entre' frenton.  la     O     a  To  e 
le  liic  Scugog,  mclnsivement !  L  j, 


Richard,  J.  F. 


Kicliards,   (i.  H.,  Capit 


Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  du  Canada. 

t,n  charge  de  la  construction  du  canal  de  (Jren ville  ... 

"Un  ingénieur  civil  de  grande  valeur. "  Ingénieur  e<.»sul- 
tant  avec  1  hun.  H.  H.  Killaly,  capit.  iCti  .  .  et  le 
cap.t.  Beaufort,  sur  la  .,avij.ati;,„  projet.'..  ,1„  h  Saint^ 
Pierre.  ~-Vo,r  rapnort  de  K^ilhUy,  184;<-44 

Rapport  sur  le  canal  Welland-en  progrès 

Corps  des  ingénieurs,  2e  agrandissement  du  canal  Lachine 
Agrandi8.semcnt  du  canal  du  Rapide  Plat. . . .         '^*''"'"f  • 


lai  1855  h  juillet 
1873. 
20  janv.  1887. 


1824. 


TW    '\"     ^    1    c     .  f'"        Cornwall 

Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  du'Canada  .'  '. 

Kxiiloration  des  havres,  province  de  Québec 


Rigney,  James , 


Ritchie,  Thomas 

Rolwrts,  N.  S.,  d'Angl. 


Cartes  de.r Amirauté,  Col.-Britanni(jue,  côte  du  IVifique. 

C()ri)s  (les  ingénieurs,  chemins,  cantons  de  l'Kst  P  O 

Ingénieur  surnitendant,  canal  Crnwall  

Asst.  .ng,|nieu.;,  travju.x   rivière  Trent,  à  ]i;;bcavgeon;  etc! 

Corps  dos  ingénieurs,  provinces  Maritimes 

Assistant  inp'.n.  ave  Benjamin  Wright  sur  le  canal  Erié 

ïwieïciow.":  •'"-'"^""'  ^^'"'l'^î"»  projeté  avVMM: 
iiaii  et  t-lo\v(w,  ingenuturs  anglais 

KapiH.rt  sur  1..  canal  Weliand,  i)rojeté 


Corps  de>j^  ingénieurs,  construct.  du  canal  Welland-nomnu^ 
Canal  connnencé  h'  30  novembre  1824.  ""'""'^ 


do     on.vert  le  'W»  »... i.. 


-1  o.ui 


)USCS, 


Ecluse  en  lu.is  110  x  22  ;  7è  pdsd'eau  sur  les  1 

miers  dnecteurs  de  la  Ôie  du  canal  Weliand; 
nommes  le  15  mai  1824.  * 


1,       .         ,.      '^:  Vjpd 

Prt>niiers  dnecteurs  de  la  Cir 

nommés  le  15  mai  1824. 
Sir  John   Henry    Dunn,    Wni.   H.  Merritt,  Jolm 

I.)ecou,  Samuel  Clowus  et  Ueorge  Keef.'r,  pr,'- 


31  mai  1830. 

1er  nov.  1877-84. 
Dt'c.  1884. 
1er  iuilU.t  1885-!)!. 
20  janv.  1887. 

1881-89.91. 

1858-(>3. 

1842. 
1843. 
1843-49. 

1888. 
IHKi. 

1824. 

28  août  1824. 

1er  avril  1825. 


p — 3*** 
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Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Camda-Suite. 


Ingénieurs. 


Travaux. 


Robertson,  G.  E. 


Robinson,  Arthur  G. 
Rogers,  R.   B 


Corps  des  inçénieurH,  2e  agrandissement  du  canal  Lachine 

division  inférieure  ou  de  Montréal  etc  ^"■cnine, 

Agrandissenient  du  canal  Cornwall,  moitié' sui^lVienre'    "  "  ' 

Membre  de  la  Société  Canadienne  deringénl^^H  CWilH  ! ,  [ 

Assistant  ingénieur,  canaux  Lachine  et  Chambly 


Dates  de  service,  etc. 


Août  1873-85. 
.Tuillet  imi-Ul. 
20  janvier  1887. 

1843-48. 


I.,  glissoires   estacades  etcanaux,  rivière  Trent  1878  à.  1881 


Rosa,  Joseph 


Assist.  ingén 
do 

,    tio  ^^l'>"''*tia"'lucanaidela'vàiîéè^de]aTrent'î««9>^  i«^^^ 

^"k:ri:i^Tv::^t"''''  ^^"•''"•■"^'  ''"'''^''  etlcluses^e  ^'^*^2'^1««3 

^'  "ïie^î^s  cS^";':  ^^'"  '^'^^'^  Canadienne  des  Jngé: 


1er  juillet  1884-91. 
12  mai  1888. 


Rosamond,  Joseph  A. . , 

Ross,  John  LeBreton . . . 
Rowan,  James  H 


29  mai  1856-91. 

1870-73. 

1872- 


<o. 


Roy,  Charles  F 


Roy,  Thomas.. . 
Roy,  George  P. 
Roy,  Joseph  R. 


Corps   des   ingénieurs,    chemins,    jxjnts,   jetées,   havres  et 

améliorations  des   riviér^.s,  etc!,  pro'viice  de  (  uébec 
Assistant  ingénieur,  tracé,  canal  projeté  de  la  Bai^Vme' 
"°  «"       fl"  do       des  Cèdres ' 

.  {Rapport,  rivière  Saint-François,  moulins  de  PierreviUe 
jCor^«  des  ingénieurs,  agrancîissement  du  canal  Lach  ne  "'  ' 
Ingénieur  résidant,  canal  Mu.ray,  lac  Ontario 
jMembre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils .'  !  ! 

"""'"^  '  dS^^iSÏ^""'  p""''"'  *^"*^™  ''  Q-^-  • 

Corps  des  ingénieurs,  travaux  publics,  ch.  de  fer  et  canaux 
Puis  ingenunir  de  district,  chemin  de  fer  Canadien 
du  Pacih<iue,  Manitoba. ! 

Havres,  province  de  Québec  et  provinces  Maritimes 
Chenal  des  navires  entre  Saint-L«!,  et  l'Ile-aux™oudres 

l-.lu   nieiubre  des   Communes  jwur    le  comté    de 
Kamouraska  en  1877-78, 

Décédé  13  avril  1882. 

Rapiîort  sur  les  chemins,  province  d'Ontario Mars  1839. 


Royal  Staff  Corjjs,  gmi 
verneiiient  impérial.. . . 


Pubidge,  F.  P. 


Corps  des  ingén.,  travaux  publics,  havres,  prov.  de  Québec 

Corps    des  ingénieurs    travaux    publies,   exploration  des 

r  vieres  et  h.avres  de  la  province  de  (^.éhtJc 
•Memlji-e  associe  de  la  Société  Canadienne  des  Ingén!  Civils 

*^*'''' VienÎF?;^?  Pt"^'"^^^- «Pjit-Rock,  etCôteau  du  Lac  au 

Vieux-* ort  ;  écluses,  12  i)ds  argeur.  profond  "^X  hHÙ 
Canaux  de  1  Ordonnance  à  darillc.nf  ChùL  à  IBIonSi  f^t 
^m^i-'^Z'V'  ^^"^''r^-  ^^^^"«^  108  X  2(5  e 
Achevés.  -  .  '  '  '■'"'  '"•■  ^'''  ^'"'^'''  1'^*""  «t  ^''^^^'«•• 
Arpenteur,  Ing.,  etc., travaux  sur  ia  rivière  Trent  et'  au'tres 
Assistant  ingénieur  en  chef  et  architecte  du  Canada  avant 
et  après  la  Confédération ^^«."«.ua  avant 


13  juillet  1875. 
Juin  1870-82. 
Juin  1882  ;\  1891. 
24  février  1887. 

Décembre  ia56-76. 


Mai  1860-72. 

1872  à  1882. 

1879-80. 
1881. 


1881-82,  1884. 


1883-84. 

24  février  1887. 


1817. 


1819. 
18.S3. 
183(i-41. 


Rap})ort  sur  les  débarcadères  proposés  en  bas  de  Ouébeo 
Ln  charge  des  explorations  et  enquêtes,  etc.,  lac  St-P^r 

'd'o      '  "^Z'^tT''^"  '^-  '^•■Tft'  î^'"''-'^  L'Assoinptk,r,: 
do        ponts,  etc.,  province  de  Québec,  etc 

Flans  des  j^nts  construits  sur  les  rivières  Saint-Maurice' 
Champlam,  Sainte-Anne  de  la  Pér.ode  .T„r.o„..„  n  ."l!„t' 
sur  ia  route  provincin!..  de  la  rive  nr-rd  dù'st-Laurent' 
-et  sur  les  rivières  Ktchemin,  Bécancour,  Cxlfroi 
Nicolet,  Melbourne,  Chàteauguay,  etc.,  sur  les  grandes 
routes,  sur  le  côté  sud  du  Saint-Laurent  ^ 

Bassins   projetés  au   "Cap  Rouge  '  en   haut 'de' 'Ôuébec 
Examen  et  rapport v^ueoec. 


15  décembre  1841 

juillet  1871. 
15  novembi-e  1846. 
'ierre.|l847. 

27  dé<;embre  1848. 
29  novembre  1848. 


1843  à  1849. 
1846. 


If 
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Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  dmiida-Suite. 


ervice,  etc. 


^5. 
1887. 


Ingénieurs. 


884-91. 


-91. 


"5. 

t 

mil. 

87. 
(50-76. 


1841    h 

846. 

348. 
848. 


Rubidge,  F.  P.— {Suite). 


Travaux. 


Rubidge,  Thomas  S. 


Russell,  Lindsay  A. 


Russell,  Alexander  J. 


Scott,  Da\'id . . . 
Scott,  William. 


Scott,  W.  R. 
Scott,  W,  L. 


Secord,  William  F 
Shanly,  Frank 


Slianly,  Robert. 
Shanly,  Walter. 


Construction  et  améliorations,   édifices  du    parlement  et 
'r^'^]!^!^' ;''^^;'^y^^^'^^   etc.,   à  (iuébec.\loS  et 

Quatorze  édifices  construits  JKuir  palais  de  justice'et  prisons 
dans  la  provmce  de  Québec  ju  uLe  ei  prisons 

temrats.''.''''"^"'"^*''  *''''"^'^'  ^"^  parlement  et  desdépar- 
Améliorations,  ^r^sidence  du  ■gouverneur-générai;  à  "  Rideau 

Rapjwrt.     Edifices  et  autres  Vravaiix 

Mis  a  la  retraite 

Réside  à  Montréal 


Dates  de  services,  etc. 


Coips  des  ingénieurs,  construction,  canaux  Williamsburjrh 
Ingen.eur-sunntendant.     Approfondissement,  Rapides  des 
(ralops  ;  ouvrage  commencé  en  1876  et  termine  en  1882 

limite  et  la  Presqu  Ile,  rive  nord,  lac  Ontario 
Ingenieur-surmtendant.      Canaux     Burleigh,     Buckhorn' 

?8te;Te*;;SW'  "^'^^^'"^"'^  ■'  ^^'^-^  -— "- 

^"^  WiUkm^  Agrandissenu;nt,-  '  etcV  '  canaux 

Ingénieur-surinteudï  ■Àgrandissement,etc. ; canaïCornwalï. 
Ira  vaux  commences  en  187()  sur  la  moitié  inférieure 
a  partir  de  Cornwall  en  montant. 

Corps  des  ingénieurs      Travaux  publics,  exploration  de  la 
route  Dawson,    Fort- William  sur  la  riiière  IcLinis 

For"t  Ga'^'rv  rw"  ^'''^  fu   Tonnerre,    lac  SupSr  au 
J^ort-Uarry,  (\\  imui)eg)  Manitoba 

Ingénieur-surintendant.     Ponts 

Baie  des  Chaleurs,   entre  la 

bassin  de  Gasjjé. 
Contrat  du  mnt  de  Rimouski,'  S.  Bradley'etJos.  Garon"  ' 
Decedç  le  12  novembre  1887. 

Assistant-ingénieur.  Glissoires  et  estacades,  rivière  Ottawa, 

Rapport  sur  las  tray.  de  fond,  du  phare  de  la  Pointe  Pelée 
Rapijort  et  estimations,  Havre  de  Rondeau     .  .         ^' 

Ingénieur  sous-assistant,  canal  Welland 

Assistant-ingénieur.     Commissaires  du  havre  de  Montréal 
Membre,  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils 


et  chaussées,   rive    nord. 
Pointe  de  la  Croix  et  le 


1844  à  186.5. 

18.'59  à  1802. 

1862-03. 

186.5-1871. 
1846  h  1871. 
Juillet  1871. 
Décembre  1890. 

1844-48. 

1875  iV  1882. 
1881  h   1886. 

1881  ii  1888. 

1880. 

1876  1891. 


ia57-1859. 


1841  à  juin  1846. 
23  nov.  1844. 


9 — 3p** 


Corps  des  ing.    Agrandiss.  du  canal  Welland,  division  sud. 

Autrefois  ingénieur  de  la  ville  de  Toronto.     Nommé  ingé- 
nieur en  chef  eu  chemin  de  fer  Intercolonial  ^ 

IJecede  le  13  septembre  1882.  

Jl^xploration,  canalisation  proj.  de  l'Ottawa  jusq.  lac  Huron. 

Ingénieur-surintendant.  Construction  du  canal  Beauharn.jis 
Ingénieur  consultant,  canal  Welland  xjeaunarncjis 

Ingénieur  en  chef  du  chemin  de  fer  Bytowii"  et  Prescott  '  ' 
Rapix.rt,  agrandissement  du  Canal  \\^,lland  '  ' 

fftC}u±t^*'f  '^^•^'^''^  Ottawa,  entre  Montréal 
Inspecteur  de  chemins  de  fer,  et  ingénieur  de  divers  trav'aux" 
Jihii^depute  aux  Communes,  ï86»-72,  juillet  1885- 

Ingénieurde"la  Commission   Royale, -examen  et  rapport 

sur  les  jjlans  i»ur  amélioration  du  havre  de  MontR^^ 
Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  CivHs     ' 


leroct.  1854-91. 

1855-56-58. 
1857. 

1843. 

19  mai  1875. 

20  janvier   1887. 

Octobre  1872 
à  nov.  1888. 

23  juin  1880. 

1857-58. 


1842-48, 
Janvier  1846. 
1851  .54. 
Il  octobre  1854. 

1hjj7-  .58. 

29  octobre  1864-91. 


1890-91. 

24  février  1887. 
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Ingénieurs  emploj-és  sur  les  travaux  publics  du  Canada— ^Swî^e. 


Ingénieurs. 


Shaw,  VV.  M 

SimmonB,   Lient.   .T.  A. 
IngénieurH  Royaux . . . 


Sims,  A.  H 

Simpson,  Frank. 
Sipi^ell,  John  G . 


Devis,  etc.,  chemins  d'Hamilton  .^i  Port-Dover,  de  London 
h  Brantturd,  de  Brantford  et  Woodstock 


R:.pix)rt  d'une  tentative  faite  h  Québec  le  13  juillet  1840, 
de  faire  sauter  par  la  ixjudre  une  porte  de  barrière 

Rapix)rts  sur  les  chemins,  etc.,  district  de  Gaspé 

Corps  des  ingénieurs.     Canal  Welland,  division  nord, 


Sirois,  Joseph  Eustache. 


Slater,  James  Dyson ... 


Ingenieur-surint.,  canaux,  province  de  Québec,  non  compris 
ceux  de  l'Ordonnance  à  Ottawa,  jusqu'à  1857.. . 

Ingénieur-surintendant,  agrandis.sement  du  canal  Lachine 
et  des  canatix  de  l'Ottawa 

Ingénieur-consultant,  canaux  de  Lachine  et  Ottawa!  '.   '. 
Décédé  le  20  septembre  1870. 

Corps  des  ingénieurs,  explorations  pour  havres  en  bas  de 
Québec,  et  redressement  du  chenal  des  navires  entre 
QuéV)ec  et  l'Ile-aux-Coudres 


Smith,  D.  C 


Smyth, 
Sir  J. 


Major    Général 
Carmichael 


Ingénieur-assistant,  canal  Weliand 

Ing.-asaist.  sur  les  glissoires  et  estacades  de  la  riv.  Ottawa 

Ingénieur  sur  les  routes  empierrées,  Ottawa  à  Aylmer  et 
"  Bell 's  Corners." 

Ingénieur-résidant— Tracé  et  construction  du  chemin  dé  fer 
entre  Bytown  et  Prescott,  sous  Walter  Shanly,  ingé- 
nieur en  chef 


Arjientages,  chemins  de  fer  Montréal,  Bytown  et  Pembroke 
Canalisation   projetée  de  la   rivière  Ottawa,   avec  James 
Stewart,  ingénieur  civil,  Robert  Shanley,  G.  H.  Perry, 
T.  E.  Norman  et  Mackenzie,  sous  Walter  Shanly . . . 

Ingénieur  surintendant,  canal  Rideau,  etc. .' 

R"  ùpé  le  12  septembre  1872. 
Decedé  le  26  octobre  187(). 


1842-44. 

17  juillet  1840. 

1847-48. 

1876. 

Juillet  1853  à  1877. 

1870'à  1877. 
1877-79. 


1881-90. 

1842-46. 
1846  à  1849. 

1849-51. 


Surintendant  des  phares  en  amont  de  Montréal. 
Déicédé  le  1er  mai  1880. 


1851-54. 
1864-56. 


1857-58. 

10  juin  1858  au  1er 
octobre  1872. 


21  juin  1855-80. 


Roloert  Morse,  I.R. 


JVé  à  Londrej 

Conirsiission  dans  l'artillerie  royale 

Transtéré  aux  Ingénieurs  Royaux 

Marié  à  Harriet,  tille  du  Gén.  Roli 

Baronet 

Major  généi-al 

RapiMrt  sur  le  canal  Welland 

Rapport  cimjoint  et  estimation  des  travaux  proposés  du 
cannl  Rideau,  avec  le  lieut.-col  sir  G.  Hoste  et  major 
Harris,  I.R.,  recommandant  des  écluses  de  108  X  20, 
avec  prijfondeur  de  5  jneds  d'eau 


Fit 


an  rai)jK)rt  au  bur.  de  l'Ordonnance,  opiwsé  aux  "  vues 
larges'  du  Col.  By,  touchant  la  construction  des  canaux 
projetés.  Le  Col.  By  écrivit  au  général  Mann,  le  13 
JuiUet  ;826,  recommandant  que  pour  des  fins  militaires 
i!  commerciales,  il  était  expédient  de  donner  aux 
canaux  des  dimensions  suffisantes  pour  permettre  le 
passage  de  vaisseaux  de  110  .\  130  pieds  de  long,  40  .i  .50 
pitds  de  large,  et  tirant  8  pieds  d'eau.  Le  Col.  By 
parlait  des  canaux  suivants  et  donnait  les  estimations 
suivantes  : — 

Canal  Welland,  £400,(XK)  ;  Rideau,  £400,000  ;  Gren- 
viîu;,  £uX),(K)0;  rive  nord,  ï'io  de  Montréal, 
£150,0(X)  ;  Richelieu,  £1.50,000.  Par  égard  au 
rapjKjrt  du  major-général  sir  James  Carmichael 
Smyth,  l'ordre  fut  donré  de  construire  les 
canaux,  suivant  les  dimension»  primitivement 
déterminées. 
Voyez  rapix)rt  de  M.  Douglas  Brymner,  arch.,  1889. 


22  février  1779. 

1794. 

1795. 

28  mai  1816. 

1821. 

1825. 

1825. 


1825. 


'   il* 

i 
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Ingénieurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Canada- Suite. 


vices,  etc. 


Smyth,    Major     Rénéral 
Sir   J.    Carmicnael .  — 

{Suite) 


W. 


à  1877. 


Snow,  W,  B. 


du  dïc  de  VVelli„ÏÏ;;n^'.""'■  "^'^^^  '"^*'^"'""-'  •^^'-  "->- 
Et  ensuite  par  son  fils  Sir  Jaines  Caniiïch'ael'Smvth'    '  '  ' 

Nommé  goiiverneur  de  la  Guiane  AnglaLe         ^     

Ueeede  a  la  Guyane  Anglaise,  4  mars  1838. 


Soare,  W.  F 

Spence,  J.  B 
Stark,  David 


Corps  des  ingénieurs,  travaux  publics,  Ottawa 
h,xpIoration  des  havres,  Ontario,  Québec  et  Prov.'  Maritimes 
Autrefois  employé  surtout  sur  les  chemins  de  f^r  et  àùu-es 
K!h  '''T'\TV''  ^"^^terre  où  il  était  l'agent  de 
Awîue..  ,  '  ultérieurement  employé  e- ' 
Employé  sur  divers  travaux, en  Canada. .'.'...'.'. 


182(5. 
1802. 
1833. 


Corps  des  ingénieurs,  travaux  publics,  havres,  Ontario. 
Decede  à  Port-Stanley,  1889. 

Corps  des  ingénieurs,  chemins  de  fer  et  canaux,  Ottaw 


a,  etc. 


1er  août  1880-91. 
1882  à  1887. 


1837  h  1876. 
1870  à  1880. 

188.'). 


au  1er 
2. 

ÎO. 

9. 


St.  George,  Percival  W. . 


St.  Laurent,  Arthur. 


Ingénieur  sous-assistant,  canal  Welland 

meTt!  Ottlwa"""!'^^'^^""  ^'•^"^'"^*^-  ■  ^^>>fi-«du'  parle-. 
Rajjport  sur  IV.x ploration  supplém.,  canaïde  la  Baie' Verte' 

Ingenieur-,sunntendant,  canaux,  rivière  Ottawa 
do  nouv 


Octobre  1876-91. 
1843. 

1862-63. 

27  décembre  1872. 
1er  mai  1880-!X). 
Avril  1887-88. 


1886-88. 


Steckel, 
René 


Louis     Joseph 


canaux,  riv.  Trent,  achèvem. 
Commission  sur  les  inondations  de  Montréal  ..  ,.„„,.«,» 

Corps  des  ingénieurs    travau.-c    publics,   explorations    des 

havres,  province  de  {^uél)ec 
i^mploye  comme  dessinateur  aux  quartiers-généraux'  '  " 


^''dîf  sVinf  t'"""'"  f  ^'-  ^\  I^'^ill^irgé,  tracé  de  la  rive  sud 

du  Saint-Laurent  pour  chemin  du  golfe,  entre  Ste-Anne 

des-Monts  et  le  cap  Rosier,  et  le  Ussin'  de  Gaspé 

Coip.s  des  ingénieurs,  travaux  publics,  Ontario  et  Ouébec'  ' 

Premier  assistant,  tracé  du  canal  des  Céd  Vueoec. . 


Exploration  et  forages,  bassins  de  la  {.ri ncesse  Louise 
S^'Ç^.^!?  '"Çémeurs,  officier  en  chef,  Canada  ^' 


1885-89. 
1889-91. 


Que, 


Stehelin,  capitaine,  I.R.. 
Stevenson,  Alexander.. . . 


Exploration  Tiydrographique  et  nivellement  géodésicpie  'du 
du  Richelieu 


Saint-Laurent  et  * v...c„cu 

Membre  de  la  Société  Canadienne  des  'l'iigénieurs  Ci'vi'ls,' 

'"'^îanafG^tS'"^^™""'  "'"^*"^^'  construction  du 


Janvier  1861-62. 

Avril  1863-74, 

1874-75. 

1875-76. 

1er  juillet  1880. 


projeté 


Stewart,  James., 


Juillet  1881-90. 
9  février  1888, 


1819-33. 


Stoker,  George. 


Exi.loration  avec  André    Trudeau   pour  le  canal 

entre  les  lacs  Samt-Francois  et  Saint-Louis 
Rappor^duca^ial^ projeté  de  feeauharnois  par  A.  Stevenson 

Adopté  sur  la  recommandation  'de  "Sainuei  'kee'fer 
.    dans  son  rapport  du  17  février  1842. 
Corps  des  ingeiueurs.     travaux  publics  h  divers 
Oarte  de  la  débâcle  des  glaces  à  Montréal. 

Rn„L        '^  ^*?*\^"!'?  ''.*  ^"  '=*"^1  Beauharnois 

Route  prpp.  de  la  Malbaie  h  la  Baie  des  Ha  !  H«  '  .S^<r,j.«„',; 

êSStrTGS-S^f  '"■  ^'^^^""^  ''  Beauharnois'l^^ 
Assist.  -mg.,  canalis.  proj  de  la  riv.  Ottawa  jusq.  lac'  Huron' 
.        Y-"'  ™J'P'"-t  de  Walter  Shanly,  22  mars  1858        ' 
Assistant-ingénieur.     Canal  Welland. 


endroits. . 
Travaux  de 


183031. 
18.35. 

1843  418.58. 

1843-44-45. 

1847. 


54. 
1854-.55-56. 
1857-58. 

1864. 


'f 
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Inoéneeurs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Canadn— Suite. 


Ingénieurs. 


Strongr,  W.  O. 


Sullivan,  .T.  H. 


Summerville,  Peter. 


Sutcliffe,  John. 


Sutherland,  Hugh. 


Swift,   W.   H.   (de   Bob- 
ton,  E.-U.) 


Symmes,  H.  R 

Taché,  Joseph  Charles. . 

Taggart,  Nathaniel 

Tait,  C!h.arle3  Mîvitland . 

Tait,  T.  M 

Talcott,  W.  H 


Ingénieur  en  charpo  hous  H.  F.  Perlcy,  ingcnicur  en  dief, 
travaux  publics,  du  basHin  de  carénage  !\  KingHton, 
Ontario 

DesHiuH  et  devis  du  baHsin  wignéH  |)ar  H.  F.  Periey  ingé 
nieur  eu  chef  des  travaux  publicM ' 


Longueur  du  liivasin,  280  pieds. 


7i)  pieds  au  sonnnet  ;    47  au 


sous 


Lar^feiir        de 
fond. 

Largeur  .\  l'entrée  du  bassin,  ,^.5  pieds. 

Profondeur  il  l'entrée  du   l>asHin,    l.OA  jtieds, 
l'eau  basse  du  lac  Ontario. 

La  hauteur  ('■  l'eau  varie  de  3i^  pieds. 

Cont'i.t  sig :,e  par  N.    K.  et  M.  Connolly,  et  tra- 
vaux commencés 

Date  stipulée  jraur  rachèvement ............... 


Corps  des  ingénieurs.  Travaux  public».  Amélioration  des 
rivières,  etc 

Ingénieur-résidant,  creusage  du  canal  d'alimentation,  entre 
le  lac  Saint-François  et  la  rivit  re  Saint-Louis 

Amélioration  de  la  rivière  Assinilioine '[ 

Assistant-ingénieur  ^-avaux  iniblics,  explorations,  havre 
de  Victoria  et  n>     .-e  Fraser,  Colombie-Britannique. . . 

Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils. 

Corps  des  ingénieurs.     Agrandissement  du  canal  Lachine 
.      rto  do  do 

Bassins  de  Saint-Gabriel,  canal  Lachine 

t^jitta  le  service,  niai  188(). 
Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils 

Ing»;ineur-surintendant,  canal  du  Fort-Frances,  au  pied  du 

Lac  Laphiie,  sur  la  route  Dawson   . .    

Canal _8(K)  pieds  de  long,  avec  une  écluse  de  200  x 
.%i  })ds,  et  7  pieds  d  eau  sur  le  seuil  inférieur  de 
l'écluse,  ouvrant  la  navigation  entre  les  cliutes 
de  la  Chaudière,  h,  la  tête  du  Lac  Lapluie,  et 
1  angle  nord-ouest  du  Lac  des  Bois,  1G4  milles. 

Construction  commencée 

do  tenninée,  excepté  les  portes  d'écluse.      .. 

Coût  de  la  construction,  .«288, 278. .'51,  jusqu'au 

Voir,  Baillairgé,  Hazlewood,  Mortimer,  H.  Tliomp- 
son. 


1er  décembre  1888-91. 
14  février  1889. 


2.3  avril  188!». 
23  avril  18i»l. 


1880-87. 

1883-85. 
1S8G. 


1er  août  188.3    au  G 

juillet  1887. 
9  février  1888. 

IG  juillet  1872-81. 
Ste-Anne  Juillet  1881-86. 
Août  1882-80. 


Ingénieur-consultant.    Canal  Caughnawaga.  Recommande 
la  route  proposée  par  J.  B.  Mills,  19  février  1848 6  j 


27  juin  1888. 
1875-79. 


14  juin  1875. 

1878. 

22  janvier  1879. 


Ingénieur  surintendant,  rivière  Saint-Maurice,  glissoires  et 

estacades,  etc 

Décédé  le  S  octobre  1875. 


Corps  des  ingénieurs  h  Ottiiwa i 

Dessinateur  en  chef 

Travaux,   havres,   etc.,   en  bas  de  Québec,  exploration  et 
construction 


Inventeur  de  portes  d'écluses  en  bois  solide 

Employé  sur  l'exploration  du  canal  Bcauhamoia. . . , 
Ingénieur  des  travaux  du  havre  de  Montréal 


i  juin  1855. 


24  février  1858  au  3 
octobre  1875. 

2Î)  janvier  1872. 
1er  juillet  1883-91. 

1882  à  1889. 

1843. 

1842-43. 

1845  à  1848. 


Rapport  sur  le  canal  Shubenacadie  (Chikabenakady) 1855-56. 

IrAce,  rapp.  et  évaluât., C.  Saint-Pierre,  Cap-Breton,  N.-E.ll856. 


! 
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INGÉNIEURH  omployd.  sur  les  travaux  ,,„blics  ,|„  Can^^Ui- Suite. 


es  de 
e,  etc. 


)re  1888-91. 
1889. 


'•     i;     k 


Taylor,  TlioinaH  Di 


xon . 


Taylor,  Mr. . . 
Taylor,  David 


'acifi(iue 


Iiiff.  AHHt,  coiistnictioii  du  clifuiii,  d..  f,-r  înt..m.loiiiftl 
Kxplor.  ..t  o„n,strnctmn  du  ch.  de  f.-r  Can.      ,  ]•,  '  ' 

AuKHi  <.ii,i,l„y,',  durant  mrti.^  d,. 
Irac.!,  clu-iiuii  d.<  for,  Tcrniu-uve 
Ingf'nu'ur  rt'Hidaiit,  canal  Tay. 

Maît 
Exj 


îtr»-  offlcior  d.-  ram'"al  '!<•  Kingston,  avant 
'l'-ratK.n,  lac  St-I'iM-,,.  avec  Capt.  Hox.t  . 

Kx.  d'une 


ïelford,  ThoniaH. 


.  Mai18<i9?idi'r.  1H74. 
.  :Fcv.  lH75)Ucpt.  1877. 

1878-79  ».t  1880. 

•Tnillct  i\  (Uv.  1880. 

MarH  1882  à 
1889. 

184-). 

1844. 

1837. 


janvier 


883    au  6 

87. 
88. 

^72-81. 

-86. 

%. 

8. 


Temple,  E.  B. 


H..,^l,i,.i/.,      1 •  ■■:■■;■■  ■■H""  •i'   i<-   i.apitain» 

«.wld....y     ,l,.s     inKc.ucurH     n.vaux,    suivant 
lact<- du  4  niar«  1887  dn   parleni..nt  du    Ifaut- 

Fo,V  app.  .SO.  pp.  8.37  à  847.  -.ar  (î.  V.  J{.,  nipiwrt 
des  travaux  publics,  1807-82.  '-M'iwrt 

Fondateur  de    l'Institut  des    TnR.'.nietws  Civils,    (trande- 
Bretagne,  incorporé;} juin  1828. 

'Kciv!'e;T''l'if  t''-  '1%"-'^  l^'^i-'- Verte  entre  la  haie  de 
l<  luifly  et  le  golfe  Saint-Laurent,  n 
htiulK^iacadie  projeté, 


aussi  sur  le  criiial  (U 


182.5-20. 


Thom,  Ci.,  brigadier 
néral  breveté,  E.-U 

Thompson,  David 


ge 


Ing.^ast.,  ch.  do  fer  de  la  rive  nord  du  Saint-Laurent  .     . .  ÎMai  1H71  k  u.t  U7r>. 

rng.  de  division,  tr^^  ef'de  fer  dr^-li;?' r^r!:n:S::-!?t.'«^''  '^^^  '^'^ 

Ingénier  assista.S-cî!v^i:;^:VS:ï;S'i'?^V'^  '''''-^ ^'"' 

IngenuMir  résidant,  travaux  du  havre  de  To'ronto'  nonin.é 
Elu  membre  de  la  S.K'iété  Can.  des  IngénieurCivils  .        ." 


1. 

.879. 


Rapp.  sur  l'obstruction  desriv.  navig.  par  la  scitire  de  bois. . 

Astronome  et  arj^^nteun     Etablissement  de  la  ligne  de 
frontière    entre    le  Canada  et    les    Etats-Unis    m,  r 

la  (irande-IîretagiK^  '   ^    '"^ 

Dans  le  rajjport  des  comniissaires  de  r'ÀngleteiVe  et 


1  1881  àoct.  1883. 
Oct.  188.3  à  mars  1888. 
Avril  1888. 
23  mai  1889. 


d 

sous 
txitobre 


es  Etats-Unis  nommes  |,our  définir  la  frontière, 
DUS  l 'ii-t'cle  VIT  du  traité  deOhentdat.'-  du  23 
ctobre  182(i.     M.  Thomosm.  ,.«t  nit.:  ,.,.„..„,. 


1858  au  3 
375. 

872. 
883-91. 


Thompson,  E.  W. . 
Thomi>8on,  H.  W. 


^f„.*i    ,.  M.  Ihompson  est  cit<''  comme 

étant  le  toiiogr.  ,,nn.,  et  le  signât,  de  34  cartes 
dressées,  relativ.  aux  front.  Voir  les  traités 
conimerciaux  de  Hertslets,  vol.  13 
•nm. 

Fleuve  Saint- Laurent 

Exploration  du  lac  des  Bois        

Premier  '      '    ■ 

E 


27  août  1872. 


1810  k  1827. 


page 


1817. 
182.'). 
182.")-28. 


Thompson,  H.  B. 
Thompson,  H.  G. 


^^remier  ingénieur  consultant,  canal  Welland 

•exploration  du  lac  Saint-François,  etc        .        'i«S9  qj" 

Exp  oration,  canalis.  de  la  riv.  Ottawa  jusqu'au  lac  If'uron'  '1837 

dragage  p.  1  approfondissement  du  chenal  des  navires. .  1841. 

Assistant-ingén.     Nouvelles  écluses  et  barrage,  C.  Carillon,  'juillet  1872-78. 


Ingc^j  as.sista„t  de  Hu.di  Sutherland,  canal  du  Fort-Francesl 

au  ined  du      Lac  Lîipluie  ".  .  jio--  -q 

FoiVB.aillairgé,  Hazlew,K.d.  MorVimer,  Sutherland'.  !     '"'• 

Agrandissement  du  canal  Lachine  ..  Léo  1S70 

Assistant-mgen.  résklant.  Canal  Culbute,' riv.  Ottawa: .' .' .'  '.  Sept  1873-78 
^"  ^"        Agrand.  du  cana'.  Carillon 1878-85. 


Rapport  sur  explor.  et  cartes  indirmant  les  sondages  du 

Samt-Laurentenamontdula<:4int-Louis.  ..7....    Sept. et déc.  1836-42, 
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Inoéniecrs  employés  sur  les  travaux  publics  du  Car\ad Suite. 


Ingénieurs. 


Thompson,  Lient. -Col. 


Thompson,  Major  Francie 
Rf-ngler 

Tiioniiwon,  W.  G.  Mc- 
NeU 


Tibbett,  Hirani . . . . 
Tomlinson,  Joseph 

Townsend,  T.  B. . . . 
Traoy,  B.  H 

Tremblay,  A.  J 

Tremblay,  V.'' 

Trudeau,  André  . . . 

Trudeau,  Louis  E.  . 
Trudeau,  Toussaint 


Trutch,SirJ.W.,C.M.G, 


Tully,  Kivas 

Twiss,  Capitaine. 


Travaux. 


Ingénieur  royal  sous  le  Gouvernement  Imjiérial. 
Succéda  au  major  Bolton,  I.  R.,  comme  ingénieur  surin- 
tendant du  canal  Rideau 


Témoignage  rc  terrains  du  canal  Rideau . 


Membre  de  l'Institut  des  Ingénieurs  Civils  d'Angleterre. 
Ingénieur  résidant.     Divisio;-  sud,  agrandissement  du  canal 
Welland 


Ingénieur    résidant  en  charge,   canal    Saut-Sainte-Mariei 
Canada 


Entra  au  Kcsrvice  du  gouvernement  fédéral  en  avril 
18G8,comme  ingénieur  de  division  sur  les  explor. 
et  la  localisât,  du  ch.  de  fer  Intercolonial  ;  tra- 
vailla dans  la  N.-E.,  et  le  N.-B.,  et  la  prov.  de 
C^uébec  juscju'au  printemps  de  1872. 
En  charge  de  l'exploration  du  lac  Saint-Louis 

Adobihe  Larue,   arp.    prov.,  releva  le  lac  Saint- 
Louis  en  183C, 

Description  d'une  route  projetée  pour  le  canal  Welland 

Cor))»  des  ingénieurs,  travaux  publics,  Canada  , 

Ingénieur  surintendant  des  phares  du  Canada 

Inspecteur  des  iwnts  de  chemin  de  fer,  etc . . .    .    

Officier  retraité 


Dates  de  service,  etc. 


Cori)s  desingén.,  bur.  de  l'ingén.  en  chef,  trav.  juib., Ottawa, 
Entrepreneur  des  jxjrtes  d'écluses,  agrand.  canal  Welland., 

Tracé  de  la  route  du  canal  projeté  entre  le  lac  Saint-Louis 

et  le  lac  Champlain 

Voir  Mills,  Jarvis,  Gamble,  Swift. 

Corps  des  ingén.  Exploration  des  havres  en  bas  de  Québec, 
ïîtudiant.  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils 


ngenieurs 

Corps  des  ingénieurs.  ExiJoration  des  havres,  lac  St. -Jean. 

Exploration  avec  Alex.  Stevenson  au  sujet  des  améliora- 
tions de  la  navigation  entre  les  lacs  Saint-François  et 
Saint-Louis 


Corps  des  ingénieurs.     Exploration  des  havres,  etc. 
do  Canaux,  etc.,  P.Q 


Ingénieur  assistant  sur  les  chemins  de  fer,  etc.,  Canada  et 
lea  Etats-Unis 


Secrétaire  des  travaux  jmblics,  Ontario  et  Québec.    

Ingénieur  en  chef  des  travaux  publics ' 

Assistant  commis»,  des  travaux  publics,  Ontario  et  Quélaec. 

Député-ministre,  travaux  [)ublics,  Canada 

do  chemins  de  fer  et  canaux,  Canada 

Dép.-Min..et  ing.  en  chef,  ch.  de  f.  etcanaux,  Canada,  O.C. 
En  charge  des  travaux  jmblics  et  du  bassin  de  radoub  d'Es- 

quimalt,  Colombie- Britannique 

Antérieurement  lient,  -gouv.  de  la  Col.  -Britannique. 
Membre  de  la  Société  Canadienne  des  Ingénieurs  Civils. 

Ingénieur,  commissaires  du  havre  de  Toronto . 


1841. 

18  mars  1845. 

1872-88. 
Janvier  1889-91. 


Printemps  1872. 


1823. 

1er  janvier  1870. 
5  mai  1871-80. 
!)  février  1880-86. 
16o;t.  1880. 


Se  ,t.  1872-80. 
17  juillet  Î&80  au  29 
juillet  1882. 

1854. 


1888-89. 

20  janvier  1887. 


1889-90. 


1830-31. 


Juillet  1875-80. 
1880-91. 


1846  à  1859. 
13  déc.  1859-64. 
8  mars  1864. 
15  mars  1864. 
Mai  1868-79. 
22  sept.  1879-91. 
22  nov.  1890. 

1881  î\  janvier  1888. 

17  sept.  1887. 

1853-91. 


Canal  prop.  entre  la  b.  (Jsorgienne,  l.oc  Ontario  et  lac  Huron.  1845-51. 

Commandant  des  ingénieurs  royaux. 

Les  premiers  canaux  sur  le  côté  nord  du  Saint-Laurent  entre 
les  lacs  Saint-Louis  et  Saint-François  furent  construits 
sous  les  direct,  de  cet  officier,  suivant  des  plans  approu- 
vés par  le  gouverneur  Haldimand,  entre  les  années 1779  et  1783. 
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Ingénieurs  employés  sur  le^  travaux  publics  du  Canadn— Suite. 


ice,  etc. 


91. 

72. 

70. 
-86. 

3  au  29 


7. 


1. 

11. 

1888. 


Twi88,  Cai)itiune.-(-S'.:iï 


Valiquet,  Ulric 

Vaughan,  Capitaine  . .  . 

Vavasour,  Lieut.,  I.  R. 
Walah,  Edmund  J 


Walton,  D.  S. 


WeUer,  J.  L 

Wells,  Alexander  W. 


Wells,  Alphonse 

Wells,  Arthur 

West,  James 

Westmacott,    Lieut.    S., 
LR 

White,  lieut.  H.A.,  I.R. 

Wiliet,  Herbert  A 

Williams,  J.  B 

Wise,  Frederick  Ashford 
Milbank 


Ils  étaient  situé»  aux  Cascades,  HjjlitRock,  Trou 
du  Moulin  et  Coteau  du  Lue  ;  leM  écluses  avaient 
une  largeir  de  (5^7  pi^ls  entre  les  ixirtes  et 
luie  profondeur  d'eau  de  2  îi  2^  pieds  sur  les 
seuils,  jHiurle  y  .ssagedes  bateaux  avec  charges 
de  30  ii  40  qi  ,. ..,  de  farine . 
2(a  bateaux,  h  10  ch.,  2  canots  et  un  bateau,  K 
5  ch.  £132.5  0,  [Kuir  ix-ages,  ijassèrent  par 
ces  canaux   [wndant   la  saison  (le  17H1.    Voir 

son  rapjwrt  daté  le   

Pour  détails  sub.sécpients.  voir  le  record  du  colonel 
(îoiher  Mann,  ingénieur  royal. 
Corm  des  ingén.,  trav.  pub.,  Ottawa  et  en  bas  de  C^iébec. . 

Kn  charge  de  divers  travaux  en  bas  de  Ciuél)ec 

Ingénieur  en  charge,  bassin  de  radoub  de  Lévis 

Surintendant  du  diagage  du  nouveau  chenal  direct  dans  le 

lac  Saint-Pierre        

En  charge  du  phare  de   Belle- Ile ....... 

Décédé  k  (^uélwc,  9  décembre  1869. 
Corps  des  ingénieurs.    Canal  Grenville 

Ingénieur  assistant.  Travaux  de  comtés  et  de  nuuiicipalités. 

Province  d'Ontario 

Ingén.  assist.    Ch.  de  fer  C.du  P.,  div.des  Mont. Rocheuses 
do  Ch.  de  fer  Pacifique  Nord  et  Cie  O.  et  T. . . 

do  Sur  une  division  du  chemin  de  fer  C.du  Pac. 

do  Ch.  de  fer  Cap-Bretcm— ix)ur  le  déiiartement 

des  chemins  de  fer  et  canaux 

Ingénieur  en  charge.  Tracés.  Section  du  chemin  de  fer 
entre  Harvey  et  Salisbury   jwur  le  département  des 

chemins  de  fer  et  canaux 1889-18!K). 

Nommé  ingénieur  du  gouvernement  d'Antigua.  I.0 1890. 

Corps  des  ingén.  Agrandissement  du  canal  Lachine  ;  écluse 
et  barr.  de  St-Ours  ;  canal,  Cliambly  ;  ponts  et  chauss., 
etc.,  de  HuU  à  Grenville,  de  Bytown  à  l'Orignal,  etc. .  1843-49. 

Corps  des  ingénieurs.  Nouveaux  canaux  de  la  Trent i  Juillet  1882-88. 

do  Agrand.  duc.  Cornwall,moitiéd'aval.  'Août  1888-91. 

Corps  des  ingén.    Explorations,    route    Dawson 


3  décembre  1781. 


Mai  1873-89. 

1889-!)0. 

13  octobre  ISiH). 

1844-4(i. 
18.55-61. 

1840. 


1877-1880. 
1881. 
1882. 
1882-1885.  . 

1885  fil889. 


entre  le  ï'ort- William,  sur  la  Kaministiquia,  ïiaie  du 
Tonnerre,  lac  Sui)érieur  et  le  Fort-(J.irry  ou  Winnipeg,! 
Manitoba |1857  à 


en 


Corps  des  ingénieurs  déterminant  la  ligne  de  frontière 
vertu  du  traité  d'Ashburton.  1842. 

Corps  des  ingénieurs.  Travaux  publics,  Ontario  et  Québec, 
chemins.  Cantons  de  l'Est  ;  agrandissement  du  canal 
Lachine,  etc 


Devis,  prmt  sur  le  chenal  occidental  de  la  riv.  Rideau,  près 
de  son  embouchure 


1859. 


1846. 


5  juillet  1845. 


Canal  prop.  de  la  B.  Georg.  entre  l'Ottawa  et  le  lac  Huron.  23  février  1856. 


Rappo.  t  sur  les  causes  des  inondations  à  Montréal . . , 


Rapport  sur  une  tentative  de  faire  sauter  par  la  iwudre  les 

jxirtflH  du  S"V>!-Port  à  Québec 

Corps  des  ingénieurs,  canal  Grenville ^1844. 

do  div.  sud,  agrand.,  canal  Welland...    Août    1881    à    nov. 


29  juin  1841. 
11  y.'.W^ct  1.H40, 


Corps  des  ingén.,  travaux  publics,  amélioration  de  la  riv. 
Saskatchewan,  etc.,  T.N.-O 


1888. 
1885-87. 


Corps  des  ingén.,  exploration  de  la  route  du  canal  proposé 
du  Saut-Sainte-Marie,  sous  S.  Keefer,  ingénieur  en 
chef,  travaux  publics,  Canada . .  1852. 
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iNQÉNrEUBB  employés  Hur  la.  travaux  public.  d„  Canada- Suite. 


Ingéni^urH. 


Wi«P,  Frederick  Ashford 
M ilbank.-(,S'u *•<*■)  .... 


Trav 


tuix. 


Dfttw»  (le  Hervice,  etc. 


Infrénieur  réHJdant.   C„„structi(.n.cheniin  de   fer  Eritiet 
Niagara,  et  Buffal.,  et  Salamanaea  m.        " 


'le  "  rAtlantic  et  (Jrrat'WeHtern 
Ingénieur  en  chef.  Chemin  d 


euihranchenient 


^       et  ing.  ansist.  de  la^uëchl^^nSi^w^'^"''""^  ^'*'*'"«^* 
"ife'^' "f  Niinntendant,  canal  Kideau 

ton,  et  du  canal  Ta V. 
Ingénieur  Hurintend.    J^cïconHtrucVion'du 

lac  Kidean  d  en  haut  et  la  ville  de 


d'Dttawa  i\   kingrt- 


1853  h  18t)0. 
lWÎO-63. 

1WJ4-W). 
180(î-72. 
1er  octobre  1872-91. 


], 


û 


1882-i>l. 


canal  Tay  entre  le 
T.  -,—  -,■ -•■■■■"*' <le  Perth,  Ontario 

L ancen canal   8j  nnlleH  de  long,  av^'c  5  ^k^lunende 

;;  t.i^lS;'^-^;;i';-t/s;. 
:rï;i'tti^:.*.'"''''"'''-'^''''-2.-^^^^^ 

Le  nouveau  canal,  7niiiieH  de  long  avec  "2'éciuHeH 
de  H  ,,d..de  chute,et  134  -  32 avec  5*  wls  dVau 
sur  len  «euils  dur.  l'eau  hanse  de  la  'rK  et  de" 
lac«.  CoDHtru.t  i.ar  Manning  et  Cie,  entrepr 

Kt  ,.ar  W.  I)avi«  et  Cie,  entrepreneur» Il/''"'''  ^"^^ 


1831  h  1834, 


If)   juin  1883  au    12 


M. 


Lo  nouveau  ëânalouvër;::'.'.'"""^"'"'' î^  J»i»et  1888.î)0, 


Wolfe,  Major  Alex.  .Tes. 
Wright,  Benjamin 


nS.SÏH  Civr"':'"  ""^  ''  '•^■^'''   Canadiennede 


Wright,  L'eut. -col.,  LR. 

Wright,  G.  B 

Wright,   Capitaine,  I.R. 


^"^tîe  Wtir'oSS"sk-'*rT"'"  '^^^>V*"*'  de  Saint-Octave 
Baie  ?;: 'dhafet^'"'-^""'""*  ^  ^^  ^«'"^  ^  ^-  Croi.x, 
Ingémeur  er.  charge,  can.d  Erié;  dV  Oenesee  h  Albany!  !  !  !  "  jlMsà 
no  «inal  CheHai.eake  et  Delaware  ' 

canal  Delaware  et  Hudson. 


1890. 

20  janvier  1887. 


1830-32. 


do 
do 


Ingénieur,  chemin  dï 


1883. 

27  juillet  1833. 

1833. 

1833. 


Yule,  Capitaine  P.,  I.R. 


canal  Chesaixiake  et  Ohio. 

Agrandissement  projeté  du  canal  VVelland  ...".'    '" 
T      '   •  ,  canaux  de  Williamsburffh 

Ingénieur  consultant,  canal  Cornwall        "•"''""'^*'  '  •  ' 

Commandant  des  Ing.  Roy.  en  Can.ida  .'.'. S 

>iomme  colonel. .  1818, 


19  décembre  183.3. 
21  avril  1834. 
1834. 


^""sS-Sûrenr*™'*""  ''  -«'^^'•'**'°-  des  canaux  du 

Rapijort  et  estimation,  canaux' du' Saint-Laurent     

RapiK.rt  sur  les  canaux  du  Saint-Laurent  

Kapi*,rt  de  son  étude  ordonnée  par  lord  Ayime'r  reïat'ive'- 
menta  une^ route  reliant  Quél)ec  à  l'AtlŒue  par  un 
chemm  de  fer  à  travers  l'Etat  du  Maine      ^      '         " 

Nouv.  écluse  en  pierre,  rive  nord  de'la'riv' ■i!)6x45 
p.,  b  p.  d  eau  sur  les  buses,  bâtie  en  1840-43 

i-cluse  en  pierre  agrandie,  200X45  p.,  9  ikIs.  d'eau 
sur  les  biisçs  ;   nouveAu   rhs^Tial  --•■•-■     -•'-- 
ment  et  terrassement  de  ch^Tie''côté''danrfa 

en"l«-V'?  *^*-  ^^  ^'^'''".^o">  *^*^^'»''  commencés 
en  18/3,  termines  vers  1883. 


1830. 

30  mai  1832. 

1833. 


Août  1835. 


1835. 


SUBINTENDANTS    EJIPLOYÉS 


SUR  LES 


PRINCIPAUX  TRAVAUX  PUBLICS 


DU 


Â  PART  LES  ÉDIFICES  PUBLICS  ET  LES  CHEMINS  DE  FER. 


1779    à   1891. 


F 


' 


I 


#  s 


SURINTENDANTS,    ETC. 


«    > 


""^"""■•°^gJ£ur:rr:;^!:?-;-  h"-  -■  --■ 


à  part 


Nom». 


AdairiH,  John 


Alchiii,  John  ...... 

Baillairgé,  (Jeo,  Fréti. 


AwiiHt.  HHrintencknt,  canal  Lachine 

«'>  wlu8».M  (hi  canal,  lacs  Ht- Loiï 


'}_s<'r>t.  1823. 
1H43. 


Barrett,  John  Surintenda 

Boique,  Joseph  Flaviun. .  1  d" 

Ko  f^i^i.  in,,......,  I.  U^      ,    ."" 


Pour  les  rlaU'H  interinédiaireH  m 


1877-78. 


cian\-~V„/r  "  p/.     »"•"  "'  i'"^  ,•'•'**  travaux  mikj- 
lant,  eclus.- de  Ste-Anne  "Khiuum, 

Dect'-do 


Bernier,  Capitaine  J.  E. 
Bdlyard,  W 


"d'^vZidî"""": :'""«'--*'- ''^»  ba-in- de  railouh 


Biggar,  W.  F 

Bissett,  Alexander..., 


-it  VIH. 


Surintendant,  bassin  de  radoub  de  L. 

iMnnt  ™rii,t™,l»„t,  ça.ml  Baio  d,  a.rifngi;;,; 

"O  hlLVru  fit.  1>,.».*-T\ ° 


Assista        „^ 

Surintendalu,  canal  lJ-'""  '^-^ort^Di;^;^:::: 


Décédi'. 


lime. 


KtlîW!::: H-"'= 


Booth,  Tfiouias. . . 
Booth,  ThoiuasD."' 
Bolton,  Major  R.  E . 

Bonacina, 

Borne,  Michel  ...... 

Boi'chard,  Pascal. . .  [ 

Boulanger,  Damaso  . 


Ifr  juillet  1K.S5. 
12  avril  18S(;. 
l88(i-88. 

24  nov.  1883. 
1er  avril  1887-9(». 


do 

do 

do 

do 

do 

d(. 

do 

d.. 

do 

u  de  viosford  . . . 

1  Weiiand ;.;; 

Baie  de  Burlington  '. 
Beauharnois  . . 

do      ...■;■■ 

Rideau. 


{pro  ttm)  canal  Chambly.    

canal  Chambly  (division  de  ciiambiv) 
chemin  Hte-Agnès  de  la  Malbr'         " 


«ie  h  la  baii 


Boulanger,  Arthur... 
Brophy,  John  Bynie.. 

Brophy,  G.  Patrick... 


des  Ha  !  Ha  :,  Haguenay .... 


184.S. 

1872-74. 

1872. 

184!'  '  ,.tn.  18C8. 

Août  1809. 

1843. 

1874  au  1er  jan.  1880. 
18(.). 

1850  A  juillet  18.54 
Juii.  1804  àfév.  1857. 

i8r>3.r)4. 

[31  ',,;ii  1843-53. 
i856-r>8. 


Mis  à  la  retraite         )  1er  niai  18fi0-81. 

Décédé ■■     lî»  mai  1881. 


Surintendant,  travaux  de  là  rivière  Ottawa,' .' 


^Ghef  d'écluse,  canaux  de  Carillon  et  Gren ville 


Mars  1882. 


Brunel,  A 

Bruyères,  Capt.  R'.  É."  '.  '. 
Bumett,  Thomas... 


19  mai  1881  91. 
1er  avril   1879  au  ler 
avril  1880. 
.     .  ^  12  juin  1872    au  1er 

Assistant  surintendant,  travaux  de  la  rivière  Ottawa 'o  VJSfms  au    22 

•Hunrxtesidant,  travaux  de  la  rivière  Ottawa  9<>^—\\'\  ^?B 

l^'^  juillet  187;)  au  1er 

avril  1879  ler  avril 

do  canal  Welland L  J^^fJ- 

ao  construction,  canal  des  Cas^dès t       •  ^7  ■*' 

Ingénieur  surintendant,  canal  Lâchée  ' l^^'i"]^'  18«-*- 

Uecede  . .     .  l8<il-26. 

11826. 
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Surintendants,  etc.,  principaux  travaux,  etc.,  Canada. — Suite. 


if 


Nunis. 

Travaux. 

Dates. 

liurnctt,  John 

Surintendant  des  travaux,  canal  Laohine .... 

l82«. 

By,  lit. -Col.  John, 
Galhihan,  . . . . 

l.R... 

Ingénieur  Hurinttmdant,  conHtruction  canal  Rideau 

do                   de  diviBion,  canal  VVelland 

Surintendant,  canal  Lachine 

])f''0<''dé 

1820-32. 
183G. 

Carniichaul,  Daniel 

1844-40. 

184(). 

Chaloux,  Ki'ïiiK'oiH. 

Siirintendant,  (pro  tciii)  canal  Beanharnois 

do            canal  Chambly. 

i^l   mai   î\  août  1873. 

Chnrti.M-,  P.  Tt-lcsp 
Chater,  Lt.-Col.,  1 

Iiore.. 
K.... 

nslow, 

1854  (>3. 

Ingénieur  sinnntendftnt,  canal  Rideau 

Date  inconnue. 

Siiect'daau  Ca|)t.  Charles  E.  Ford,  qui  rempla(^l<* 
T-ieut,-col,  Thowpion  coninie  ingénieur  Hurin- 
tendant  hous  le  gouv.  im]K'!rial,  entre 

1832  et  1852. 

Clarkp,   iRaac    Wi 
D(''|).  Coin.  (Jén. 

Surinicmd.int,  canaux  de»  CascadeH,  du  Rocher  Fendu  et  du 

Côteaii  d\i  Lac,  hous  le  gouvernement  inij)érial 

J  )éoé'<ié 

180!)  1822. 
7  juillet  1822. 
1832-  45. 

Clitf,  John 

Surintendant,  travaux  du  havre  de  Montn'îal. 

Co(i(''iv,  Alfn'd 

do            écluses  et  barrage  de  St-Ours.     Nonnné 

Agent  géufVal  des  propriétt's  d()  l'Ordonnance,  comprenant 
les  canaux  Rideau,  Carillon,  Chute  h  Jilondeau,  Cas- 
cades, Rocher  Fendu,  Coteau  du  Lac,  titc.    Nommé. . . 

I)(''cédé 

L:'«  derr.it^rs  travaux  nommés  ont  été  entretenus 
aux  frais  du  gouvernement  i)rovincial  k  j)artir 
du  1er  oct.  185.1     Un  Ordre  en  Conseil  du  25 
janvier  ISô*},  acceptant  leur  transfert  du  gou- 
vernement. Ce  transfert  a  été'  ratifié  par  l'Acte 

jirovincial,  l!(  Vict.,  chap.  45    

C(;rps  des  ingénieurs,  etc.,  canal  Lachine 

Surmtendant  intérimaire,            do           

Surintenda,nt,                                do           , . 

l)éc(''dé 

Surintendant,  etc.,  des  chem.  Fst  et  Ouest  York  et  Yf)nge 
,\  partir  de  Toronto;  aussi  chemins  d'HamilUm  i\  Port- 
Dover,  Dundas,  Brantford,  etc 

1er  8(>pt.  1888. 

Sei)t.  185(). 

28  janvier  1878. 

1!)  juin  185<). 
1844  il  18()8. 

Cottin,  Lt.-Col.  W. 

Conway,  Micliacl 

Cotton,  JanieH 

18(58. 

1er  avril  1869  90. 

15  octobre  1890. 

7  juin  18G4  au  5  juil- 
let 18()5. 

5  juillet  1805. 

CuU,  JanioH 

Chemins  de  Toronto  vendus  aux  comtés  unis  d(ï  York  et 
Peel    lar  Ordre  en  Conseil  (Fval.  Baillairgé  et  Uossage) 

Surintenc  ant  (avec  P.  Tallxit),  ch<'mins  de  Sarnia,  Brant- 
ford, Chathani  et  Amherstburgh 

mina. 

1843. 

Dmnwt,  .rose])h  Ln 
Daw8on,  Simon  Tj  . 

Surintendant,  écluse  Sainte- Anne ^ 

18  dée.  1878-91. 

do            glissoires,  barrages,  e.stac.,  etc.,  St-Maurice.. 

do           route,  liw;  Su  x'-runir  au  Fort-CJarry 

do            Iwissin  de  rat  oub  d'Kscpumalt,  C  -B   

Autrefois  en  charge  du   vaisseau   le   "Sir  .Famés 

Douglas,"  du  gouvenunnent  jirovincial 

Surintendant  des  travaux,  canal  Welland  (sous  les  conunis- 
saires) 

18.52  57. 

Devereux,  Capt.  JanicH. . 
Donaldson,  John 

1857-71. 

17  sept.  1887-91. 

AsHt. 

23  févri(^r  1833. 

Donatti,  L.,  Dép. 
Coni.  Vik-n 

Surintendant,  canaux  des  Cascades,  Rocher  Fendu,  etc 

Ingénieur  surintendant,  premier  |K)nt  susinnidu  iV  (Htawa. . 

Surintendant  intérimaire,  canal  Saint-Pierre 

Surintendant,  canal  Lachine 

Déciklé 

1822. 

Dninmionii,  -fng. 
Dunlop,  Mathnw. . 

Koy. . 

182(i. 

18(i9  i\  juin  1870. 

184()-49. 

Dunlop,  — 

Royal 

1849. 

DnVoniPtJit.-Col. 

Staff  Coriw 

Surintendant  général,  construction  canal  Grenville 

Voilez  "Répertoire  des  Ingcnicnirs." 
Assistant  surintendant,  chemin  des  Cascades 

Surintendant,  canal  Baie  Burlington 

do               canal  Wrlkutî 

do           canal  Coteau  du  Lac 

1819-29. 

Dwyer,  W.  O 

1843. 

Kllis,  William 

1er  janvier  1880-91. 
1er  janvier  188t)-Sî. 
1832  h  mai  1833 

Kvatt,  H.  B 

Finlay,  John 

do           construction,  canaux  de  l'Ordonnance 

do           et    propriétaire    du     canal     Shulwnacadie 
(Cldkabenakady)N.-E 

1823-29. 

Fairbanks,  L,  P.   . 

1855  8»' 

1 
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loût  1873. 
me. 


2. 

H8. 

878. 


r)9  90. 

.8!K). 


au  5  juil- 


1-91. 

7-!tl. 

^33. 
1870. 


•iS 


1880-91. 
1833 


SUPT^TENDANTS,  etc..  des  principaux  travaux,  etc.,  du  Canachx-Suife. 


Farnsworth,  S.  H. 
Fleming,  Peter.... 


Fort)o.s,   W.   K,   Di'innv 
CoiiiniiHHaire  général.  . 

Forbes,  William  Bilsbury 


^nri^,^!'H"''l■'''^"'''"'^  '•^'Pa'''^t>""«.  •'te,  canal  W,.lland. 
<U  Chaml'iv'"*^''""'"'"  "'"'"'^'""^'  «"'«^"-^  '>♦'  St-Ours  et 

Ing.m_ieur    surintendant,    [muU    entre 'Quéhee'  et    Mont- i 

Ko.wr  "  Ré|)ertoiredH8ingénie)irH." 

Surintendant,    canaux    du    St-L 


xMars  1833. 
lH2i»  31. 
1834. 
1843. 


do 


jaurent      Anciens  canaux  ■ 
construits  par  le  goiueiiit.nu.iit  ini|)ériaria3(). 


canaux  de  (JrtMiville  et  de  Carillon. 


Ford,    Cap. 
Ing.  Roy . 


Chas.     K. 


Foreman,  Thomas. 


Gérarfl,  Arsène 

(iil)l)S,  AlexV , , 

Oisl)onie,  F.  N.,  ing!  M., 
M.S.K.,  Canada.... 


Employé  sur  d'autres  travaux,  antérieurement 
Decede 


Gisbonie,  Hartley 
Godfrey,  Thomas  . 


Stu-inteudant  des  travaux,  (anal  (Jrenville 

Ingénieur  sunntendant,  canal  Kideau         

(Succéda  au  Col.  Thompson,  .sous  le  g„nvt.r„ement 
uu|H'rial,  posteru'urement  à  1832.) 
tSuruitendant,  écluse  Wte-Aniie 

Autn^fois  chef  dV.c]us..,  canaux  de'(;ren'vilic,à  partir  du"  ' 
Sunutendiint,  écIu.Me  Hte- Anne  '  ' 
Assistant  surintendant,  canal  Lachine!  '.'.[.'. 


180 


1er  mai 

18X9. 
1")  avril  1855, 
2it  mai  1889. 

184(5. 


t    a  nuii 


(îore,  T.  S 

Grant,  I)(mald  M.'.'l.'c! 

Guérard,  .Tos 

Gzowski,  Lt,-Col.  C.S.. 


Hall,  Francis  Benjamin  . 

Harri.son,  Robert  Xewton 
Harvey,  Charles,  l.R. . . .  ]„g, 


.         ^'"'''"  '' RéiH-rtoire  (les  Fngénicurs.'' 

'"""'"'r!"t'rN.;dS::î'"""^  <"•  K.."vernen,ent,  Ter- 
Sunntendant,  canal  Corn wail [[\ 

,    do  canal  Beauharnois 

Ingénu 


1877. 

jler  avril  1808.      . 
j  1877-  1er  déc.  1878. 
lier   juin   au  31  oct. 
1823. 

1er  mai  1879-91. 


1er  oct.  1882-90. 
1843-49. 
1849-00. 
1843. 

I8rx)-r)3. 

1843. 


Hatt,  Augustus. 


Hayne.Cap.  R.  H.Corjw, 

Heard,  .lolui 

Hindmarsli,  .J '  "  '  ' 

Kavanagh,  VVallace  Mor 

gan 

Keefer,  Samiul  H.. 


Ingénieur  surinte.ulaut,  canal  d,.  ht  Baie  Burlington 

^oir    _Re]K^rtou-edes  Ingéni.'urs." 
.Surintendant,  ..clu.^^c  ..t  barrage  SMi-Ours 
• -euieur  surinteu(huit,  canal  Rideau,  avant! 


(il  tut  le  dernier  surintendant  au  service  du  ifonver- 
iiemcMit  imperi.d  sur  ce  canal.) 
"•.:;.■!:•.",'''"'''•'"  '■■•'  •-■'"'"'   P'»'l"g<'"vernement 


m  IM-nal  au  gouvernement  provincial,  iv>//- 

Surintendant-        "'"•''^'^'^"••-•''■'''''■- '''''■'''•''•'"'''' 
l).V,'.d. 


ï'Iuse  et  barrage  de  St-()urs 


rnenient 
Lt- 

iiance 


Keeler,  T.  P 

Kennedy,  Kdward 
Kerr,  William 


Surin<^.ndant,  co„striu.tio,..;«;,-«ux  de  la  ri vié.v' Ottawa'  '  '  ^^ 
d"           travaux,  rivièn*  Otonab-e..                           '    i.V,,, 
do  canal  r,!ii  lili.u  i".""*^- 


1842-48. 

1820-32. 

«  août  la^il. 
1857. 


ll!narsl8.'>3-.')7. 
•■vrier  18.58. 


lOV 

1842. 


18.3.3. 


Surintendant,  canal  St-Pierre,  Cai).Breton,  N.-K  '-i  ;„;„  .o~n  ,„ 

Ingénieur  sur,„t..,uiant.construct/n„.  cana    We  land -l'     i  .  184^"'"- 

surinteu^;.; ;^;;;!r!;^:;:;^;;^--'--"  ^-^^^^  ■■■■  ^!£^mi 

Surintendant,  canal  Lacliim 

do  travaux,  canal  de  lu 


ngei 
O.C.. 
Nommé. . . 

secrétaire  (lu  bureau  des' wVniiniHHi'ihoH.* 


Inarénieiir  MuriTifmi.i 
Voir  "  r" 


t'pv'rtoire  des  Ingt'<nieurs. 


8!H). 
Aofit  1889. 

•    •  ;. !8  nov.  18!)0. 

Burlinijfton,  et 

Nomme Mars  1827. 

,b'  janvier  1857  au  fl 

i     avril  1858. 

•    ••, 1843-47. 

wcades,  Roclier 

182.5-20. 

-.  ^-.;'l)ec 1843 

Montréal,  avant '  ;  \i^ 
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Subintendants,  etc.,  des  principaux  travaux,  etc.,  du  Canada — Suite. 


Lnjoie,  Charles 

Larue,  Lév'.s 

Lawrencel.  Pierre 

Lawson,  W 

Lee,  Andrew 

Light,  A 

Long,    Major    André, 
Royal  Staff  Corps 

Lyons,  James  

Macaulay,  John 

Macdonàld,  Alexander. . 

Macdonald,  Jos.  Frobis- 
her 


Macdonell,  Duncan  Allan 


Macdonell,  Alex.  Green- 
field 


Mackay,  — 

Mann,Cap.J.W.,R.S.C. 
Mann,  Col.  Gother,  I.R. 


March,  S 

Maase,  Joseph  A . .     ... 


McCordock,  W.  J 

McDouall,  Roliert 

McCîrath,  Thomas 

Mcintyre,  Cap,  John. . . 

McKay,  M 

MeLauchlan,  — 

McNab,  Ale.x 


McPherson,  David ... 
McKae,  A.  M.  F..     .. 


Merrill,  Horace. 


Mills,  J.  B 


Morin,  Louis  . . . 
Nagle,  Gerald  J . 


Surintendant,  glissoires,  estacades,  etc., 
do  écluse  et  barrage,  Saint-0 

Mis  à  la  retraite 

Surintendant,  canal  Beauhamois . . . 


Saint-Maurice. 


urs. 


Assistant  surintendant,    chemins    de  Sarnia,    Brantford, 

Chatham  et  Amherstburgh 

Surintendant,  canal  de  la  Baie  Burlington,  le 

Assist.     do  do  do  


Surintendant,  construction  et  restauration,  canaux  des  Cas- 
cades, du  Rocher  Fendu  et  du  Coteau  du  Lac 

Ingénieur  surintendant,  travaux  de  la  rivière  Trent  et 
phares  du  Saint-La\n-ent 


Commissaire,  surintendant  la  déjiense  sur  le  canal  Welland 

Surintendant  des  chemins  de  York  et  Yonçe,  -X  l'est  et  à 

l'ouest,  h  i)artir  de  Toronto  ;  aussi  chemuis  d'Hamilton 

.\  Port  Dover,  Dundee,  Brantford,  etc. ...    

Chemins  de  Toronto  vendus  aux  comtés  unis  de  York  et 
Peel,  par  ordre  en  conseil.  (Eval.  Baillçiii'géetGossage). 

Ingénieur  surintendant,  canal  de  Lachine  et  autres  canaux, 
do  chemin  de  Témiscouata 

Décédé,  automne  de 

Voir  '*  Réiiertoire  des  Ingénieurs." 
Surintendant,  canal  Beauharnois 


do 


canal  Corawall . 


Résignation 

Antérieurement  employé  sur  les  travaux  publics. . 

Surintendant,  canaux  de  Williamsburgh 

Décédé 

Surintendant,  chemins  du  Fort-Garry  et  du  lac  des  Bois. . 


do  construction,  canal  Grenville 

Rai)lH)rt  sur  la  navigation  du  Saint-Laurent 

Surintendant  général,  rapix)rt  sur  canaux  des  Cascades,  du 

Rocher  Fendu  et  du  Coteau  du  Lac 

Voir  "  Réiiertoire  des  Ingénieurs." 

Surintendant,  ixjnts  entre  Montréal  et  Québec 

do  canal  Beauharnois 


do  dragage,  provinces  maritimes 

do  assistant,  canal  Lachine 

do  travaux,  district  de  Newcastle 

do  phares 

do  eh  'min  de  Fort-Garry  et  du  lac  des  Bois. . . . 

do  améliorât,  navigat.  do  la  riv.  St-Jean,  N.-B. 

Ingénieur  surintendant,  canal  St-Pierre,  N.-E 


Maître  ou  gérant,  bassin  de  radoub,  Halifax . 
Surintendant,  canal  Chambly  (à  St-Jean). . . . 


do  glissoires,  estacades,  etc.,  Ottawa 

do  construction,  glissoires  de  la  (Trand'-Mère  et 

de  Shawenegan,  St-Maurice. 

Surintendant,  constr.,  nouv.  glissoire  et  barrage,  à  Carillon 

Décédé 

Tnsrénieur  surint-endaut.  c&naux  de  Wiîîiçimsburffh. 

Voi/cz  Pointe  îl  Farran,  Rapide  Plat,  Pointe  aux 
Iroquois  et  Galops. 
Surintendant,  canal  Beauharnois 


7  oct.  1878-91. 
24  avril  1858-88. 
1er  sept.  1888. 

10  février  1857  au  30 
avril  1871. 

1843. 

11  œt.  1843. 
11  oct.  1843. 


1817. 

1843-55. 

13  février  1833. 

18  mai  1863-  64. 

5  juillet  1865. 

1848-52. 
18,53-56. 
18.57. 


do  construction,  glissoires,  etc.,  rivière  Ottawa, 


Mars  1846  au  27  août 

184S». 
27  août  1849  au  1er 

juillet  1889 
1er  juillet  1889. 
Octobre  1834  à  mars 

1846. 
2C>  avril  1875-89. 
27  janvier  1889. 
1872. 

1819. 

25  sept.  1818. 

24  déc.  1800. 

1843. 

1er  mai  1871  au   31 

mai  1873. 
1870-91. 
1821-23, 
Oct.  1843. 
1848. 
1872. 
1853- .56, 
Juillet  1865  à  juillet 

1867. 
Février  1889-91, 
15    avril    1842  au  18  ' 

juin  1843, 
20  janv.  1849,  22  juil. 

1875. 
Sept.  1852. 
Jum  1879-83. 
22  mai  1883. 
1843  au  15  juin  1847. 


1er  août  1873  au  1er 

avril  1874. 
1843-44. 
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L. 

■88. 

8. 

157  au  30 


53. 


64. 


a  27  août 

9  au  1er 
) 

89. 

I  à  mars 

-89. 
$89. 


1  au   31 


à  juillet 

91. 
42  au  18  ■ 

I,  22  juil. 


lin  1847. 


3  au  1er 


I       t 


Surintendants,  etc.,  des  principaux  travaux,  etc.,  Cmadtx-Suite. 


Noms. 


Travaux. 


Xommnd,  .T.  B jMaître  dV.tacacle,  eujlKmçhure  du  Saint-Maurice.. 


Dates. 


Perley,  Henry  F. 
Perry,  George  H. 
Phelan,  Daniel. 


t3^'''"''-r"'"'"Ù*'"'"' •  "V,^*"^"^  '•"  Carillon  et  Grenville 
^''''""V^r:^rr-';*^''"7''^^'''?'V«-tbarrageroïrs; 

_   _     Vuir      Kei«'rtoire  des  Ingénieurs." 
Inge.nu.ur  surintendant,  travaux,  provinces  Maritimes 

,    .     »'""•.    Keperton-e  des  Ingénieurs." 
Ingénieur  .surintendant,  canal  delà  Culbute 

.         Decede.      Voir  '•  Répertoire  des  Intf.'nieurs  " IKHy 

-1  _  ..        W _  I  r\  f\^.t,A 


1879  80. 
1880-91. 

1872  80. 

1873  87. 


•^         '\  .    .?'"'^"^.  g'«stjires,  estacades,  etc.,  riv.  Trent 

Redpath   Peter  U'.     ^''''l'^'Vt'rton^di'Hh.gèiwnrH.''        '     '  "  ^"^'"^ 

ReTiohn^!      :  :  : «"«-intendant  ^-tra^.u.x   canal  dand.ly  ik  .Saint-Jean). 

Décédé  Wilhanisburgh,  nommé . 

Surintendant  intérimaire. 


Reid,  John  D.    , .   . 

Rigney,  James 

Robinson,  William  B 


Rogers,  Richard  B. 
Rosa,  Joseph 


Rose,  Isaac. 


do 
do 
do 
do 
do 
do 


Voi) 


chemin  des  ca.scades. . . 
(commissaire)  canal  Weliand  " 

canal  Weliand 

canal  Lachine 

canal  Bear.narnois  .    . .    .  !    . 

travaux,  rivière  Trent! ....... 

Répertoire  des  Ingénieurs."' 


Ross,  A.  P 

Rubidge,  Thomas  S.' 

Russell,  Alex.  J 


burmt.  flediv  trav.,  havres  et  chem.,  province  de  Ouébec 
Voir      Répertoire  des  Ingénieurs."  "-^ueoec. 

Surintendant,  canaux  de  Williamsburgli 

do 


Shade,  Absalom  . 
Simms,  A.  H 

Simpson,  George. 
Sippell,  John  G . . 


,   ,  canal  Comwall  . 

Ingénieur  surintendant,  canal  Murray 

.         Voir  "  Réiiertoire  des  Ingénieurs'.  "  "  '  " 

Chrieurs'.  ."'.""''".'*'""•   "''""'"''  ''"  •-'^«l^''  «■*'«  àes 
Transféré  au  bureau  des  terres  de  ia  couronne! .' ." 


Employt^an^térjeur.  au  départ,  du  commissariat,  Gouv.  Imp. 

Commissaire  .surintendant  déix'nse  canal  Wellinrl ■-.< . 

A.ss.«t..  surintendant,  chemin   BaieXs  Chale  r {«ag  ""' 

Conmnssaire,  chemins  de  Gas.>é,  etc.   . .    .  iJSJLo 

Surintendant,  canaux  Grenvilîe  et  Carillon . . .' !iK  . 


1843. 

].5oct<«brel8()3-77. 

4  mai  18.55  h  juillet 
1873, 
Avant  1844. 
18octobi>.  1889. 
13  mai  181H). 

1er  mai  18ÎM). 
1843. 

13  février  1833. 
1er  octobre  1837. 
1841. 

1845  h  mars  1840. 
1er  juillet  1  ■(84-91. 

29  mai  1850-91. 


4  novembre   18.53  au 

20  avril  1875. 
1er  juillet  1889-91. 
1881-80. 


1841  k  juin  1846. 
Juin  1840,\oct.  1S82. 


1830-41. 

12  novembre  1887. 

13  février  1833. 


Ingénieur  surintendant. 


18  octobre  1889-91. 


canaux  de  la  province  de  Québec  I 

de  Quéljec;22  juin  1877-79. 


Slater,  James  Dyson , 


Smith,  D.  C . 
Stark,  David 


Stehelin,  C.y)it., 
Strong,  W.  U. .. 


I.R. 


Sutherland,  Hugh  , 
Symmes,  Henry  R . 


Ingénieur  surintendant  (consultant)  canauiprov 
J )ecede    

,   _     ^<"'' ."  Répertoire  des  ingénieurs"  " 

Ingénieur  surintendant,  canal  Rideau,  etc  jiQ  jui„ 

Décédé 

«,    •  *     'T^"'"  "Rért'rtoiredesingénieurH"."  " 
Surintendant,  phares  en  amont  de  Montréal 

Decede 

Ingénieur  surintendant,  canaiix  rivière  Ottawa 

rr  •  "i<  T.  '            "°"^-  canaux,  etc 
,   .     yoir     Répertoire  des  Ingénieurs 
ineenieiir  siinnt^ndar'*-    i-^     ..°  -i/.  •., 

Kingston  construction  du  bassin  de  radoubde 

Surintendant,  construction  écluse  canafduFort-Franees  '  ' 
Décédé  ^^' '  *'**'^"  ^"  «*'"*'M»"'"'c«  et aut!( 


rivière  Trent. 


26  septembre  1879. 

h   oct. 


18.58 
1872. 
26  octobre  1876. 

21  juin  18,55-80. 
1er  mai  1880. 
1er  mai  1880. 
1888-iK). 

Î1819-33. 


res  trav . 


1er  déc.  1888-91. 
1875-78. 

'24  février  18.58-75. 
8  octobre  1875. 


miumimm 
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Surintendants,  etc.,  des  principaux  travaux,  etc.,  Canada — Suite. 


Noms. 


Travaux. 


Talk)t,  F 

Thoiaiwon,  W.  H 

Thoiiiiwon,  John 

Thompson,  Lt.-Col.,  I.R. 

TwisB,  Capitaine,  I.R.  . . 

Ulrich,  Corneille 

Vanderburgh,  John .    ... 
Vaughan,  Capit.  A.  H . . . 

Walton,  D.  S 

Wilson,  Thomas 

Wise,  Frederick  Afhford 

Milbank  

Woodly,  J  

WiK)druff,  Samuel  D . . . . 

Yulfc,  Capit. Patrick,  I.R. 


Surintendant,  chemins  de  Sarnia,  Brandford,  Chatham  et 

Amherstbiirgh  ....    

Surintendant  (assist.),  construction  écluse  du  Fort-Frances. 

do  canaux  de  Gren ville  et  de  Carillon 

Décédé  le  30  avril  18(57. 

Ingénieur  .surintendant,  canal  Rideau 

Succéda  au  major  Bolton,  sous  le  gouv.  Impérial. 
Ingénieur  surintendant,  canaux  des  Cascades,  du  Rocher 
Fendu,  du  Trou  du  Moulin  et  du  Coteau  du  Lac. . 

Surintendant,  canal  Chanibly ' 

do  écluses,  etc.,  canal   ■  ■'  elland 

do  dragage,  chenal  droit  du  lac  Saint-Pierre.. . 

do  phare  de  Belle-Ile 

Décédé  h  Quéliec 

Ingén.  surintendant,  travaux  de  la  rivière  Ottawa 

do                 travaux  rivière  Trent  et  district  de 
Newcastle 


Dates 


1843. 
1876-78. 

15    juillet    1859 
30  avril  1807. 
Date  inconnue. 


1779  à  1783. 

1er  mai  1879-85. 

1833. 

1844-46. 

i  185.5-61. 

9  décembre  1869. 

Octobre  1843. 


au 


1844. 


Ingénieur  surintendant,  canal  Rideau   1er  octobre  1872-91. 

Assistant  surintendant,  chemin  Baie  des  Chaleurs 1843. 


Surintendant,  canal  Welland 

do  canal  baie  de  Burlington 

do          construction,  réparation  des  canaux  du  Saint- 
Laurent,  écluse  Sainte-Anne,  ete 

Voir  "  Réijertoire  des  Ingénieurs." 


1839-71. 
1809. 


1830-35. 


J 


f 


i 


TRAVAUX  PUBLICS  ET  LEURS  INGÉNIEURS,  ETC. 


CANADA. 


CANAUX.-BASSINS  DE  RADOUB. 


17  7  9    À    1891. 


4i* 


** 


m 


è 


03 


TRAVAUX  PUBLICS,  ET  LEURS  INGÉNIEURS,  ETC. 


*  I      * 


I 


Travaux  Publics,  et  leurs  ingénieurs,  etc.,  Canada-Canaux,  1779-1891. 


Travaux. 


IiigénieurM,  etc. 


Services. 


Dates. 


BAIE  VERTE,  CANAL  (Projeté). 
(On  construit  «n  che.in  de  fer  à  -^^^^^^^^^'^^l^'^^,  entre  la  Baie  de  Fundy  et  la  Baie 


Pour  navigation,  4  pieds 

Ecluse.s  rerjui.ses,  (i. 
Long,  dechaque,  lOôJ  pds. 
Largeurdeelia(iue,20i  pds 
Eau  sur  seuils,  8  pieds. 

fecominanda  écluses, 
ongues  de  1150  pieds. 
Larges  de  40  pieds. 
Eau  sur  seuils,  13  pieds. 

Recommanda  écluses. 
Longues  de  150  pieds. 
Larges  de  40  i)ieds. 
Eau  sur  seuils,  9  pieds. 


Minnitte,  Robt.,  A.T.P.. 
Hixll,^  Francis,,  Benjamin, 

l.O 


Etude  et  rapjxjrt  au  gouv.  du  N.-B.  sur 
les  routes  Au  Lac  et  Tidnish .... 


Telford,    Thomas,  I.C. 


Crawley,    Capt.    H.    O., 
I.R 


Oct.  1822. 


Canal  de  toute  marée. 
Long  de  21^  milles. 
4  écluses,  Baie  de  Fundy. 
2  écluses,  Baie  Verte. 
Longueur,  écluses,270  ptîs 
Largeur,  écluses,  40  pcls. 
Eau  sur  seuils,  15  pieds. 


do 


do 


Rapiwrt  au  gouv.  du  Nouveau-Brunswick 
sur  1  étude  de  Minnitte,  et  sur  les  routes 
Miediac  au  Coude  de  la  Petitcodiac  et 
bliediac  h  Dcjrchester 'Oct.  1825, 

Fondateur,  Institut  des  ingénieurs  civils, 

It.B.,  mcorjKU'é  .3  juin  1828. 
Rai)port  au  gouvernement  du  Nouveau 

Brunswick,    avec     plans,     recomman 

nations,  etc 


182G. 


Etude  ^  et  rapiK)rt  fiour  le  gouvernement 
du  Nouve.au-Bruns\vick |19  janv.  184.'l 


Page,  .John,  ingénieur  en 
chef  des  travaux  publics. 


■  ■î'^e^M^'W';  W-"P-  «"'■lï*«  projets  14  mars  1843 
de  MM.  Hall  et  Telford |    «t  1!)  mars 

RapiKirt  sur  les  études  antérieures  et  pro- 

BaiUairgé,  George  Fred.,  1     ''""''""  '''""  """''"^  ''^''"'™ j^  >"«•  186». 

ingénieur  en  chef  adjt.,'|  1 

travaux  publics Etude  et  rapport  avec  plans  et  estimations' 

a  .).  Page,  ingénieur  en  chef,  T.P 8  avril  1872. 


Ouérin,  Thomas,  I.C... 

Steckel,  René,  LC 

Monro,  Alex.,  Arp.  Prov. 


Ing,  asst.,  de  G.  F.  Baillairge 1870-7.3 

T  ^Y>        1870-7.3.' 

"•^  cl"         1870-7.3. 


1870-73. 


Rosa,  Joseph,  I.C |  do  do 

Gzowski,  Col.   C.   S.,   et  j 

Keefer,  SaniL  H.,  LC.JRapixirt  conjoint  sur  celui  de  G.  F.  Bail-' 

î     lairgé.  Recoin,  certaines  modifications.  2  mai  1872. 

Stark,  David,  I.C iRapixirt  sur  étude  supplénentaire 27  déc.  1872. 

Canal  de  mi-mn^rée.  lo?"— s'--     '"',  '     p    -^     _  !  ! 

Coût  estimé  à  $5,317,000.1     keefer  si,ml  H  ^t'h^^tj  ..        ■  •   .  i 

'"  ,     (,wvu.      iveerer,  baml.  H.,  I.C.  Rapport  conjoint  recom.  un  canal  de  mi- 

maree  k  travers  lu  Vallée  de  Laplanche.  18  fév.  1873. 


Canal  de  mi-marée  et  de 
toute  maréo. 


Baillairge,  G.  F,,  ingén. 
en  chef,  adjoint,  T.P  . .  E 


Istimations,  etc.,  jxiur  canal  de  mi-marée 
et  canal  de  toute  marée,  etc 


12  avril  1873. 
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Travaux  Publics  et  leurs  ingénieurs,  etc.,  Canada — Canaux,  1T79-1891 — Suite. 


Travaux. 


Ingénieurs,  etc. 


Baie  Verte,  Canal — Suite. 

Coût  estimé  de  la  ligne 

examinée,     Vallée    de 

MihsiguaHh. 
Ca.,  nii-ni;iiée,  ^7,700,000 
Trois-nuartsde 

marée H,  100, (KK)  Page,  John,  ingénieur  en 

Toute  marée..    8,500,000j    chef,  travaux  publics.. 


Baillairgé,   (1.  F.,  ingén. 
en  chef  adjoint,  T.P. . . 


Services. 


Dates. 


Rapport  sur  l'examen  de  la  ligne Ji  travers 
la  Vallée  de  Missiguaah 17  nov.  1873. 


Rapïjort  sur  les  jjrojets  de  MM.  Keefer  et 
Baillairgé  ;  appr.  celui  de  ce  dernier. . .  ;10  déc.  1873. 


«      31    t 


BEAUHARNOIS-OANAL  (Fleuve  Saint-Laurent.) 


m 


Commencé,  1842. 

Complété,  184."). 

Relie  le  lac  Saint-Fran- 
çois au  lac  Saint-Louis, 
évitant  les  rapides  des 
"Cascades,"  des  "Cè- 
dres "  et  du  "  Co- 
teau," sur  le  Saint- 
Laurent. 

Long  de  11  j:  milles. 

A  i)  éclu8e,<. 

Longues  de  200  pieds. 

Larges  de  45  i)ied8. 

Eau  sur  seuils,  !•  jjieds. 

Ascensiim,  82^  pieds. 

Prenner  vaisseau  qui  a 
passé  à  travers  était  le 
"Albion,"  en  oct.  1845. 

On  propose  d'agrandir  ce 
canal,  ou  d'en  construire 
un  sur  la  rive  nord,  qui 
aura  14  pieds  d'eau  sur 
les  seuils. 


pépense  du  Gouverne- 
ment Provincial,  au 
.SO  juin  18()7,  *1,(511,- 
424.  IL 

Dépense  dti  Gouverne- 
ment Fédéral  du  1er 
juillet  1807  au  30  juin 
1889,  .$124,290.47. 

Déjiense  totale  a\i  30  juin 
1889,  $l,7a5,714.58,  sur 
le  canal  Beauharnois 


Stevenson,  Alexander.. . 

Trudeau,  André 

Mills,  J.  B 

do         

Thompson,  David 

Stevenson,  Alexander.. . 

Baird,  N.  H 

Thomi)soii,  Henry  G 

Larue,  Adolphe 

Phillpotts,  Lt.-Col.,  I.R. 
Killaly,  Hamilton  H... 

Keefer,  Samuel 

Tait,  Charles  Maitland . 

Casey,  Wm.  R 

Keefer,  Samuel 


Tracé  avec  A.  Trudeau 1830-31. 

Asst.  de  Alex.  Stevenson  lors  du  tracé ■<  830-31. 

Tracés  et  rapp.  Route  de  la  rive  nord . . .  'l833. 
Ingénieur  en  chef.     Route  de  la  rive  sud.  11843. 


Shanly,  Walter. 
Kierkowski,  A .  . 
Cowley,  J.  G. . . . 
Larocque,  A.  B. 

Guy,  A 

Stewart,  James.. 


Adjoint  de  M.  Mills,  tracé  de  

Rapjjort,  canal  projeté.     Rive  sud 

do  do  do      

Hydrographie,  partie  du  St-Laurent   en 
amont  du  lac  Saint-Louis.  Sept,  et  déc. 


1833. 
1835. 
1835. 


183C-42, 
Hydrographie  et  carte  du  lac  Saint-Louis;  183C. 
Rapport  au  Gouv.  Imp.,  Nav.  intérieure. 

Président,  bureau  des  travaux 

Ingénieur  en  chef,  travaux  [mblics 

Rapport,  etc. ,  tracé,  canal  Beauh 

do  Route  du  canal  des  Cèdres. 


Adoption  de  son  rai)i)ort  approuvant  le 
projet  de  M.  Stevenson 


17fév.  1842. 
Ingénieur  surintendant.     Construction.  .'1842-48. 


Déc.  1839. 
Août  1840. 
1841-40. 


1841-52. 
1842-43. 
1842. 


Robinson,  William  B. . . 
Macdonnel,  Duncan  Al  lan 


Corps  des  i    ,'énieurs  do 

Sous-ingt'-i  leur  asst.  do 

I 

Ingénit-'ur  a.ssistant,  jr.  de        . .  i 

Sous-ingénieur  assistant  do 

Carte  de  la  "  Débâcle  des  glaces  "  à  Mont- 
réal, aussi  dti  recluse  Saint-Ours  et  du 
canal  Beauharnois 

Surintendant  du  Canal 


do 


do 


1842-45. 
1843. 
1843, 
1843. 


1843-4-5. 
1845  à  mars 

1840. 
Mars  1846  au 

27  août 

1849. 
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Travaux  PunLics  et  leurs  ingénieurs,  etc.,  Canudn-Cunuux.  inO-mi-Suite 


Caiuil£eauh(trnois  Suite 


"      I    • 


Oodfrj'y,  Thomas 

Baillairgé,  Geo.  Fred  . . 

Booth,  Thoinan 

Legge,  Charles 

Sipijell,  John  (4 

B(X)th,  Thoma^D 

Page,  John,  sen 

Laurencel,  Pierre 


Arpentiwp  ot  i)lans  nouveaux  travaux,- 
canal  Bcauharnois,  raiiulcN  du  St-fiau 
rent  entre  Icn  lac  St-LoiiJH  et  Mt-Fran^ 
çoiH,— la  proj.riéti'  du  gouvernement  et 
lew  terrains  inondeM     

Surintendant 


Plan  du  canal,  rapiHnt  sur  les  rrélam.,  etc. 
Ingénieur  surintendant 


Masse,  Joseph  A. 


Crawford,  Wm 

Thompscm,  Wm.  (t.  Mc- 
Neil   


Surintendant 

Corps  des  ingénieurs 

Ingénieur  surintendant. 

Surintendant    

Ingénieur  en  chef 

Surintendant 


Surintendant , 


Chaloux,  François 

Morin,  Louis 

Béique,  Josepli  Flavien.. 
Harrington,  Thos.  \V.. . . 
Parent,  E.  H 


Tracé,  agrandissement  projeté 

Hydrographie  du  lac  Saint- Louis 

Surintendant  ('pro  <«*t^ 

do  

do  

Ingénieur  surintendant  assistant. . 

Ingénieur  surintendant 

Sullivan,  J.  H Ingénieur  résidant,  creusage  de  la  rivièn- 

Saint-Louis  et  an  coursier  d 'alimentât. 

Corps  des  ingénieurs 


Doré,  J.  K 

Monro,  Thoma.s 


Kxanien  et  rap|H)rt,  agran<lis.sement  pro- 
jeté et  route  de  la  Rive  Nord 


l«47-.54. 
184!)-50. 

1851-64. 
22  juin 

l«77-7!). 
I«ô0  h  juillet 

18f)()-51. 

Juin.  1853-77 

Juillet  1854 
h  fév.  1857. 
ia53-!K). 

10  fév.   1857 

au  .SO  avril 

1871. 
1er  mai  1871 

au  «1  mai 

1873. 
1872-7(). 

1872. 


31  mai  au  (5 

aoilt  1873. 
Août  1873,  à 

avril  1874. 
20  mars 

1874-!»1. 
1er  mai,  1875 

h  1887. 
12  mai,  1880- 

91. 

1883-8,5. 
1884-86. 

i8.so-no. 


DISTRICT  DE  NEWCASTLE  OU  CANAUX  DE  LA  RIVIÈRE  TRENT. 
BOBCAYliKON,  ÉCLUSE,  frw. 


Partie  de  la  navigation  de!  John  G.  Bethune 
la  rivière  Trent  entre  lai  Robert  Brown. 
baie  de  (Quinte  sur  le]  John  Hall 
lac.  Ontario,   et  le  lac,  Thomas  Reecï 
Hiiron.*                          |a.  MciJonell.  ...■;: 
Baird,  N.  li 


do 
Rubidge,  F.  P. 


CommiM.saue.s  chargés  de  surveiller  les  tra- 
vaux du  distriet  (le  Newea.stle,  sur  la 
rivière  'JVent  et  .ses  tributaires 

Rapijort,  examens,  etc 

Ingénieur  surintendant 

Préiiare  carte  de  la  rivière  Trent,  etc  . . 


1833. 
1833. 
1833-43. 
1836, 


•  Distance  directe.  112  milles  ;  v,VÎ  route  projetée.  235  n.illes  ;  asc:e;;;i;;;;r^à-;;;i7;i;;^^ 
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Travaux  publics  et  leur»  ingénieurs,  etc.,  Caimdu — Canaux,  1779-1891 — Suite. 


\: 


Travaux. 


IngéniDurH,  etc. 


Service». 


Ectuxe  Bobcfi yi/eim—Hnite 
Conmietici-e,  1833. 
Coin|)létt''t',  1K;}5. 


Killaly,  Hem.  H.  H. 
Keefer,  Samuel  H.... 


Entrepreneur»,  Dumhle  et 

Hoar.  Lyons,  James. . . 

Contriit  daté  1«  25  juillet, 

1H;}3.  Rigney,  James. , 

Dinit'UHioiis  (IcH  écluMt'H  en; 

bois  128  x  2S  x  10  pds.    Page,  John,  sen. 

Refaites  en  picrri',  1807.    Pt'rh'y,  H.  F 

VVilson,  Thomas 
Longueur,  134  pieds. 
Largeur,  33  jneds. 
Eau,  ô  pit'<ls. 


Hap[)urt  sur  travaux  antérieurs  h. 
Ingénieur  en  chef 


Dates. 


Ingén.  suri  lit.,  travaiixdelariv.  Trent.etc 

i 
Ingénieur  assistant  do 

,  Ingénieur  en  (^)ief,  canaux,  etc 

.  I  (lo  travaux  publics 

,  iSuriiiteudaiit    (hs   travaux.    District   de 
1     Newcastle  et  de  la  rivière  Trent 


Ranney,  (î.  W Ingénieur  surintendant. 


Dé|)ense,  navigation  de  la  Haillairgé,  (îeo.  Fred.... 

riv.  Trent,  avant  le  1er  do 

juin.,  18(i7,  830!»,371.31  Belcher,  Tliomas  Deaves. 
Du  1er  juillet  18ti7  au  30 


juin  lH8i>,  .S7.'31,238.48. 

Déjwime  au  30  juin,  1880, 
$l,(M;<),(iO!).7!)'. 


Rogers,  Richard  B 

do 
do 


Rai)|K)rts,  e.stiiiiat.,  etc.,  trav.  riv.  Trcut. 

'l)(''|)iit(''  ministre,  travaux  imblics 

Ingénieur  surintendant 

Ingénieur  assistant 


Examen,  Valh'-e  de  la  Trent. 
I  ngénieur  surintendant 


Trudeau,  Toussaint | Député  ministre  des  canaux,  etc. 


1843. 
1841-52. 

1843-K5. 

1843-49. 

18.î.S-(H». 
187î)-i)l. 

1844, 

4  mai  IH.V»  à 
juin.  1873. 
18()3-74. 
187!»-!il. 
1873-84. 
1 
1878-81. 

1882-83. 
1er  j\iillet 

1884-91. 
1864-90. 


CANAL  BUCKHORN  (Rivière  Trent). 


Baird,  N.  H. 


Evite  les    rai)ides    entre  Belcher,  T'.iomas  Deaves, 
Deer   Bay   et    les    lacs 
Buckhorn.   Partie  de  la 

navigation  de  la  rivière  Page,  John,  sen 

Trent,    de   la    baie    de 

(Quinte  au  lae  Hurou.      Rubidge,  Thos.  S 


Conuneuc('',  1882. 
CoTni)lété,  3  mai  1888. 


Aylmer,  J.  A. 
Clark,  C 

1' 

Weller,  J.  L... 
SBelcher,  A.  J.. 


iRapjK)rt,  i)rcijet  de  la  navigation  de  la 

!     rivière  Tient 1835-3(5, 

Ingénieur   surintendant,   travaux    de    la 

i     rivière  Trent   Juil.  1873-84, 

Ingénieur  en  chef 1881-90, 

:  Ingénieur  surintendant 1881 -8(1, 

I        do        résident .Juin  1882-88 


Longueur,  Jt  mille  près. 

Ecluse,  1. 

Longueiir,  134  pieds. 

Largeur,  33  iiieds. 

Eau  sur  seuils,  ô  pieds. 

Contrat  de  la  construction  Greenwood,  H. . . . 
signé  le  27  se|)t.  1882.    iStark,  David 

George  Cii)od\vin,   entre- 
preneur. 

Voi/i:  coût,    canal    Bob- 
caygeon. 


Corps  des  ingénieurs . 
do 
do 


Surintendant.    Achèvem,  nouveaux  trav. 


1882-86, 

1882-88, 

:  1882-88, 

'  1883-87. 
1887-88. 


ECLirSE  ET  BARRAGES  BURLEI(4H  (Rivière  Trent). 


Partie  de  la  navigation 
projetée  de  la  rivière 
Trent,  de  la  bain  de 
t^uinté,  sur  le  lac  Onta- 
rio, au  lac  Huron. 


Belcher,  Thos.  Deaves. .  .jingénieur    surintendant,   travaux    de    lai 

j     rivière  Trent {1873-84. 

Page,  John,  sén Ingénieur  en  chef   J1881-89. 

Rubidge,  Tiios.  S jingénieur  surintendant !l881-80. 
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Travaux  publics  et  leurs  ingénieurn,  etc.,  Cutmda— Curmux,  IIIO-ISOI. —Suite. 


Travaux. 


Iiigt'iiieurH,  etc. 


SttrviceH. 


Datt) 


£cl.  Burhiijh,  f<c.— Suite  1  j 

Commencé,  18«2.  Clarke  C  r,.-.     i      i         • 

Complété,  3  mai  1S88.  '     *^''"''"  '''"  '"K''»«ifuni \mm. 

r  ,  ,  Wellt-r,  J.  L 

Long,  (lu  canal,  2.\  niillcH. 
Nomltrc  (l'écliiscn^  3. 


DiniensionM,   VM  x  33  x  5 
l)it'd« 


Beleh.T,  A.  .f . . 
tîreenwo<Kl,  H. 


Ascension,  2  écliiseH  de  14 

piwis  et  1  de  n  pieds.      Stark.  David 
Vof/ez    c(;ût,   canal    IMi- 

caygeon. 


do 
do 
do 


Surintendant,  achèveni.  noiiv.  travaux. 


1882-88. 
1882-88. 
1883-87. 


1887-88. 


BURLIN(iTON-Baie  de-Canal.    (Lac  Ontario  ii  la  Baie  Burlington.)    (Canaux  du  Saint- 


Laurent.  ) 


Acte  autorisant  la  cous- Clark,  Hon.  Thomas 
truction    jrtissé     le    19 
mars,  1823.  Crooks,  James 


Commencé,  1825. 

Ouvert,  1830. 

Achevé,  1832. 

Long,  du  canal,  .\  mille. . 

Pas  d'éclufe. 

Largeur,  103  pieds. 

Profond,  de  l'eau,  11  jkIs. 

James  Kussell,  entrepre- 
neur primitif  abandon 
na  l'ouvrage. 

Déis-ii.se  antér.  au  10  fév. 
1841,  $124,.3,-)(;.08  ;  de 
1841  au  1er  juillet  18(!7, 
8308,328.32. 


Overfield,  Manuel. . 

Chisholm,  William . 

I 

iVVilson,  John 

Strowbridge,  G 

Hayes,  John  W 


'Comniissaires dirigeant  les  travaux 1823. 


Il 


Total  au  1er  juillet  18<}7, 

$432,(184.40. 
Total  au  1er  juillet  1889, 

ig48!),.'523.(i0. 
Donne     accès     au     port 


McKeen,  Jolm 

Hall,  Francis  Benjamin.. 

Barrett,  Alfred 


Moore,    KolHTt,     maître 

marin     

McTaggart,  John,  I.R  '.  '. 


Pîntrepreneura.— Contrat  signé. 


Juin  1824. 


Surintendant  de  la  construction 1825-32. 

RaPl»rt 1826, 

|- Examen,  rap|)ort,  etc ;j<j  umm  '27. 


Kerr,  Wni.  J.,  I.C Examine  les  travaux 1824-2.")-2()-27 

''"  Seci.taire,  bureau  des  (  '  Mumisaaires 27  fév.  1828. 

""  Surintendant  de-"  travaux 1829.       ' 

'î'H'"»'lt""  '-t  à  la  ville  Harris,   J.,l,n,   ar|H'nteur 

£.sSins:  '"'  ''■  '"""'      ''*  ""*''■  ''*"  ^''  """■•  """y-  K*!'!'*"-*'  «■'"""«"'  i*«timation  et  sup 1825-27. 

Lee,  .Vndreu    Surintendant  de  travaux 'n  (K-t.  '43. 

Akhin,  John do  assistant I         d^ 

«J/.uuski,  Col.  C.  S   'ingtînieur  en  charge— RaiHKjrt 16  fév.  '48. 

Biggar,  VV.  F Surintendant il872-74. 

Ijodwell,   K.  V do 


jPage,  John,  sr 

I  do 

lEllis,  William ... . 


Ingénieur  en  chef  des  travaux  publics 


1875. 

15  mars  1864 
,  ^.  k  187». 

_     .        «o  Canaux 1879-!N). 

Surmtendant,  nommé 1er  jan  1880- 

"     '    91. 


«■Mi 
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Travaux  publics  et  leur»  inKénieiirH,  etc.,  Canada — Canaux,  1770-1891— /Sfuife. 


Travaux. 


Inf(t>ni(<urH,  etc. 


Servictm. 


I)atea. 


CARILLON— CANAL— (Rivière  Ottawa.) 


Hurnionti'  len  "  Rii|>id«'M  Roytil  Staff  Corps  Inip. .  Tracé  et  construit  par  .. . 
Carillon,"  riv.  Ottawa. 

UuVtrnet,       Lieut.-Col.! 
H»-nry 'Ingénieur  Murint.  général 


Tracé,  1819. 

Commencé,  182(i. 
Complété,  1833. 


do 


1810-33. 


1819-29. 


do       ....  jRap))ort  au  gouvemment  Imp 2(1  déc.    1827 


Longueur,  2j^  niillen. 

2  écfiiHi'H  en  montant  ... 

1  •'•cluMe  en  descendant.    . 

Longueur  des  écl.  12<)J  p. 

Liirifeur  deH  écl.  32.J  pd«. 

Kclumige,  34Ï  c.-iV(l.  21^  Baird,  N.  H 

(raHceuMion    lit    13    de 

dcHcente. 
Eau  Nur  seuil.'»  6  pieds. 


McKay,  Wm.  and  Crich-i 
ton,  Ale.x Enti-epreneurs.     Datt-  ihi  contrat 17  jan.  '32 


Hall,  Major     Corps  des  ingénieurs 1832. 

Hayne,  Capt.,  R.S.  Corps  Surint.  const.  canaux  de  l,i  riv.  Ottawa. .  1833-34. 


Nicolls,  GumtavuB,  Col. . 
Page,  John,  sr    ..,...., 


Rapixirtsaux  entrei)rt'neun*surleH  travaux  tfan.,  1833,  et 

13  juillet '33. 
Rap])ort  8i)écial 5  mai  'M. 


Ingénieur  en  chef 1857-1890. 

Sippell,  John  G Ingénieur  surintendant 1857  1877. 

do  j  do  Agrandissement. ..  1870-77. 

do  


Agrandissement — 
Conunencé,  1S71. 
Complété,  27  mai  1882. 
Longue\ir,  ^  mille. 
Nombre  d'écluses,  2. 
Longueur  d  éd.,  ÎJOOimIh. 
Largeur  dV-c.,  45  piecis. 
Eau  sur  seuils  9  pieds. 
l)ép.  au  1er  juillet   18(î7, 

(•anaux   de  Carillon    et  Thomjjson,  John Surintendant 15  juil. '59au 

!  Décédé  .30  avril  '(>7. 


Ingénieur  consultant 1877-79. 

jDecédé 2(i  sept.  '79. 

Coffin,  Lieut.-Col.  W. .  . .  .Agent  général.     Proinnétés  de  l'ordonnn.  Sept.,  185<i. 


(ireiiville,  ,*(i3,(t.'>3.(J4.  f! 
DéjMiise    du    1er    juillet  Forbes,  William Bilsbury 
18ti7   au  30  juin   1889, 


83,977,920.07. 
Coilt  total  a\i  30  juin  1889, 

84,040,973.71. 
Le  vaisseau   St.    Andrew 

a  le  premier  jm.s,«é  dans 

ce  canal. 


do  1er  mai  '07  à 

'.  Mai  1889. 
Harrington,  Thomas  W.  Corps  des  ingénieurs 19  juil.  1870. 


Bell,  Andrew Ingénieur  résidant. 


Thompson,  H.  B.. 
Baillairgé,  Geo.  Fred . . 


Les    camiux    de  l'ordon- 
nance furent  entretenus 

aux  fraisdu gouv.  i)rov. 

à  partir  fin  ler- octobre i Merrill,  Horace. 

lK.-)3;  le  25  junv.   1850, 

un  ordre  en  conseil  les'Parent,  E.  H... 

acceptait  du  gouv.  lmi>.  | 

et  l'Acte   Piov.,  19  V.,!De8barat8,  G.  J. 

cliap.    4.5,   du    19  juin! 

1850,  ratifiait  ce  trans-iStark,  David 

fert. 
Ils  furent  placés  sous  le'Marceau,  Ernest 

D.T.P.  iiar  O.C.    le  3:George  Simpson. 

mars  1857. 


Juin  '70,     à 
!  nov.  '85. 


Thompson,  E.  W Ingénieur  assist.  Barrage  et  nouv.  écluses  .Juil.  1872-78 

"■  "    '■  do  -  do  ..  1878-a5. 

Ingénieur  surintend.int 22  juin    '77- 

'79. 


do 
do 


barrage  de  Carillcjn. 


Corps  desingén.,  canal,  glis.soireetbarrage 
Ingénieur  surintendant 


Assist.  ingénieur  surintendant  . . . 
Surintendant— Nommé,  O.C 


Juin  '79-83. 

4  fév.  '79  au 
ler  mai  '80. 
Août  1879. 

ler  mai  '80- 
90.    ' 

Mai  '80-91. 
18  oct.  1889. 


CASCADES— CANAL— (Fleuve  Saint-Laurent.) 


' 


i  V) 


Sui'nionte  les  rai)ides  des  Twiss,  Capt.,  I.R 

Saint-Laurent.  j 

Trac(''  sanctionné  par  lejMann,  Col,  Gother,  I.  K. 
gouv.  Haldimand.  | 


Ingénieur  surintendant . 


Ra))jx)rt  au  gouv.  Im]>ér.  sur  les  travaux, 
recommandant  l'agrandissement 


1779  à  1783. 


24  déc.  1800. 


+  La  dépense  du  Gouv.  Imp.  sur  les  canaux  de  Carillon,  de  la  Chute  Ji  Blondeau  et  de  (îrenville,  noua 
est  inconnue  parce  (jne  les  archives  ont  été  détruites  lors  d'un  incendie  .\  Montréal,  en  1852. 
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r9-83. 


i  Wt 


Travaux  l'unLics,  otleuiH  in^<Jnloiir8,  etc.,  Caniida— Canaux,  1770-1801— (Swift, 


T.-avRux, 


Ingj<ni»<ur»<,  ftc. 


Services. 


I  >iltfH. 


Ckinmêia    Cnnal—S\x\U>. 

iClHrkc,    Imimw;   WitiKlow, 
Longueur  du   Icr  canal,'    Dép.  corn,  gént'-ral . . . 

400  \)Mh.  [ 

Coimiu-ni!»'    et    fhjri|iU''té 

«'ntrc  177!»  «t  17H.S.  fimyèn-H,  Cap.,  I.R 

Lar^inir,    entr»*    (1    ut    7 


By,  Liwit.-Col.,  I.H., 


Ingt>nieur  mirinti-julaiit . 


IHOicja. 


r8uriiit«'ii<Iiwit  (If  la  ronstnution lanv.  1804. 

■j  Rap|xirt  uti  gouv.  iiiip.  Mur  le  imi^rW'»  dt'H 

l.    travaux  du  itouv.  caiml  (U;m  Caw  adw4.  Kl  janv.  1P(>5 

Rap|)ort  Bur  Icn  travau  x 24  a  •  ril  1806, 


pindH. 
Kati,  fl..  2  i\  2},  i)i(«U. 
Hft'oiid  ou  nouveau  canal 

coniplit.',  IWM.  jLong,  Major  Andri'w.I.R.  JHurint.,  agraiulingement  et  rentauration. . .  il817. 

I^mKweur  du  canal,  J  m.  !  I 

Nond)re  decluNtH,  3.  Donatti.    L.,  î)ép.    ag»tJ  i 

Ascension,  13^  pieds.  coni.  g^iéral Surintendant Juillet  IS'20 

Long.  den.KluHeft,  12(>|kU  «""ki   io^a 


Lartriiir,  «nviron  !»4  irIh.  |King,  cap.  Wm.,  I.H. 
Jrofondeur     niiniiiia,     3 


pieds. 
AKi'andisHenientdu  nouv. 

canal  c<)ni])lété,  1817. 
Prof,  (les  ('•cluses,  12 


Ingénieur  surintendant 1H2(>. 


Forlie»,     W.      B.,    IVp. 
coiM.  gén :  Surintendant,  canaux  du  Haint-Laumit. 


t,    ,      ,  IxjS'jYule,  Cap.  Patrick,  7 't.,8iii  iitendant,  constriK-tionet  r('i)arationH, 

Profondeur    nuiunia,    34,  '  ,    ..         ,  •  • 

piwls.  ! 

La  construction  du  canal  Adanw,  .John 

"eauliarnois  suitplt-a  h 

Coffin,  Lient. -Col.. 


i  elui  (les  Cascades  |iour 
la  navigation  du  Haint- 
Laurejit. 
Voik:  Col.  (Jother  Mann, 
"R('p(  rtoire  des  ingen.  " 


o.'i,.ii;,'ix  du  .Saint-Laurent 
jRapii:/<    sur  les  travaux 
'  Ai'err  général,  [jropriétés  de  l'ordonnance 


Baillairgé,  Geo.  Fred . 


Ariwntages  et  pl.itis,  canaux  de  l'onlon 
naiice,  sur  le  Si  iit  Laurent,  avee  esti 
mation  isjur  l'exploit,  des innivoirs  d'eau;  1857. 


1830. 

ia3()-35. 

10  sept.  1835. 

a(!i)t.  Mm- 

I    78. 


C/.U(I1INAWAGA— CANAL.    (Fleuve  Saint-Laurent  et  lac  Champlain.  ) 


Projet  d'un  canal  entre  le  Mills,  J.  B  . . 
lac    Champlain    et    le| 
Saint-Laurent,      prt'sTraoy,  B.  H. 
Montréal.  , 


Projet  de  M.  Millsr  jJerviH,  J.  B 

La  long,  du  canal  (y  coni- 1 

pris  celui  de  Chandily,  Oamble,  S 

8|)sernit  de  32i  milles. I 
Ecluse.s,  200  X  45  x  !)  pieds  Swift,  W.  H . 
Estimation,  «1,814,408.         (De  Boston,  E.-U.  A. 


(Voilez   Rapport    général 
■r.  Pub.,  1807.) 


Jervis,  J.  B 

Kingsford,  Wni. 


Projet 1847-48, 

Exi)lor.,  route  {)r()ix)Ht''e  entre  le  lac  Saint- 
Louis  et  1(^  liK;  (Jliamplain 1854. 

Dirige  l'explor.  de  4  routes 1854-55. 

Rai'port  sur  le  canal  projeté 1855-56. 

Ingénieur  consultant.     Recommande  *  le' 
projet  de  M.  Mills 185.5. 

1 

Rapiiort  canal  projeté  do  . .  'l3  fév.  1855. 

Rapport  .-m  sujet  du  canal  Cli.tmplain, etc.  |1871. 


CÈDRES— CANAL  DES— (projeté).    (Fleuve  Saint-Laurent,  Rive  Nord.) 


M.  G.  F.  Baillairgé  estima 
le  coût  du  canal  <n  pas- 
sant par  la  "Coulée 
Chanibéry"  à  «3,050,- 

A  .?4,i3G,5Sy  eu  pansant 
dans  les  terres  avec  la 
même  profondeur. 

Longueur,  par  la  coulée, 
13  «JS  milles. 

Par  les  terres,  14  20i 
milles.  I 


Mills,  J.  B. 


Casey,  Wm.  R 

Page,  John,  senior. 


Projet 

(MM.  Stev(>n8on,  Trudeau,  Thompson, 
Lame,  Casey,  de  1833  à  1842,  firent  plu- 
sieurs explorations  entre  les  lacs  Sauit- 
Louis  et  Saint-Franeois  iiu  sujet  de  ce 
projet.  ) 


Plan,  profil  et  estimaticm 

Ingénieur  en  chef  des  travaux  publics . . . 


1833. 


1842. 
1853-90. 
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Travaux  publics,  et  leurs  ingénieurs,  etc.,  Canada — Canaux,  1779-1891 — Suite. 


Travaux. 

Ingénieurs,  etc. 

Services. 

Dates. 

Canal  de»  Cèdre»— Huite. 

Diint'nsioiiH    dcM    «''cluses 
prop.,  270  X  4.">  X  14  ikIs. 

Voyez  RapiK)rt  de  (i.  F. 

Bailluirgi-,      asHt.-in^ft''- 

nii'ur,  travaux  public», 

24  adftt  187"). 
(Kappint  jft'iK'nil,  travaux 

inihlifs,   Canada,  1867- 

1882,  pag>'8.Sr).) 

Baillairgé,  Oeo.  Fred.. 

do             do         

d(»             do          

Farijana,  F.  C 

Roua,  Joseph 

Boulay,  Phileas 

Adj. -ingénieur  en  chef,  travaux  publics.  \ 
Ra[)iK)rt  sur  le  tracé,  par  F.  C.  Farijana  / 

Plans,  profils,  estimations 

Estimât.  i)our  un  canal  profond  de  14  jxls. 

Exploration,  canal  projeté  des  Cèdres 

Aide  sur  l'explorat^n             do 
do            do                      do 

1872-73. 

17  sept.  1874. 
24  août  1875. 

«  nov.  1872, 
12     avril 
1873. 

1872-75. 

1 873-71!. 

Lautier,  K 

(Décédé  l(i  janvier  1890.  )                       ' 
Corps  des  ingénieurs,  exploration  .              1875-7S- 

Steckel,  L.  .T.  R 

Moiiro,  Thonuis 

Preniier  assistant  de  M.  Biiillairg('> 

Examen,  rai)[K)rt,  exploration  d'un  tracé. 

1874-75. 
188!)-!K). 

CHAMBLY— CANAL.    (Rivière  Richelieu.) 


Evite   les  ranidés  de   lajDeane,  Silas ^Observations,   suggestions,    etc.,    k    lord 


rivière  Richelieu  entre 
Chanibly  et  Saint-Jean, 
et  relie  le  Saint-Lau- 
rent î\  la  rivière  Hud- 
Hon,  n'a  lac  Chaniplain, 
Whiteliall  et  les  canau.K 
de  New- York  et  Cham- 
plain. 


■Conunencé,  oct.  18,11. 
Travaux  sus|)eudu8,  183.5. 

do       re[)ris,  1840. 
Ouvert,  17  nov.  1843. 


do        

Lyinburner,  Adam . 
Alleu,  Ira 


Dorchester  rr  canal — Lac  Chaniplain  au 
Saint-Laurent  


26  oct.  1785. 


Observations,  etc.,  à  lord  Sydney  au  sujet 
du  même  canal |26 mars  1787. 


Projwse  la  const.  du  canal  au  grniv.  imj). .  J1791. 

Du  Vermont,  projtose  le  projet  au  duc  de 
Portland 19marsl79(>. 

i 

{Voiic;    Rai)i)ort    de    Douglas  Brymner.j 
archiviste) 1889. 


Limg.  du  canal,  12  milles,  i  Fleming,  Peter Tracé,  i)lan8,  estimation  iHjur  les  commis- 
Ecluses,  9.                           I  i    saires 1830. 

Longueur  des  écluses,  118  i 

i\  12.")  pieds.  '  Hopkins,  W.  R Ilngénieur  résidant il830-.'?4. 

I<argenr  <|cs  t'cluses,  22^  j  ! 

il  24  pieds.  Haulon,  — i       do        consultant il8;30-31. 

Ascension,  74  piecls.  .  i 

Eau  sur  seuils,  7  pieds.      Lvielhuish,   Caj).,  I.R do  do        .     18.S1. 

DéiM'iifi'  par  le  gouverne-  Keefer,  (ieorge 

meut     provincial     jus-i 

«lu'au  1er  juillet   18(>7,  Casey,  W.  R . . . 

««.34,71 1.7t>.  l'arlegou 

verinnent    fédéral,    du  McKae,  A.  M.  F Surintendant  h  Saint-Jean 18avrir42:Mi 


do        surintendant 1844-47. 

Assistant-ingénieur 1834. 


18  juin '43. 
Corps  des  ingtînieurs,  agrandissement... .  1843-49. 


1er   juillet    1H()7   au  )^i 

juin    1889,  .•!<27li,0()1.97.  Walton,  i).  S. 

Di'pense   totale   au    30' 

juin  1889,  )«<91 0,773. 73.   jPhelan,  Daniel Surinteni':nt  ii  Saint-Jean,  nonnué  le 

Assistant-ingénieur 


18  jun  1843. 
1843-49. 


Tiî-a  !-.!'.!!■.!!!!—:!.!)•!!-  îîîîvrgés!  Rohin-^iu,  Arth'ir  <î. . 
;le  surveiller  la  const.,! 

nomnn'seu  1829,  étaient!  Blanciiet,  — 

Samuel       Hatt,       VV.  ' 

Maerae,  (t.  Marchand,  Redpath,  Peter ISurintendant  des  travaux  A.  Saint-Jean...  Avant  1844. 

R.  iioileau  et  Timotlu'e  ! 

Franoeur.  I  Baillairgé,  (îeo.   Fred.. .    Ingénieur  surinti ,   lant 1877-7!'. 
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-Suite. 


Dates. 


872-73. 

7  sept.  1874. 

4  août  1875. 

nov.  1872, 
12  avril 
1873. 

872-75. 

872-70. 

872-73. 

874-75. 
88!l-!»0. 


'5  oot.  1785. 

i)  mars  1787. 

791. 

9  mars  1790. 

88». 

830. 

8.S0-.34. 

830-31. 

831. 
844-47. 

834. 

8iivrir42:ui 
18  juin  '43. 
843-49. 

8  jun  1843. 

843-4H. 

843-4tt. 

Vvftiit  1844. 

877-79. 


Travaux  publics,  ot  leurs  ingénieurs,  etc  ,  Canada— Ci 


maux,  1719-l8n-.Suife. 


Travaux. 


Ingénieurs,  etc. 


Canal  ChanMy— Suite. 


Baillairgé,  Geo.  Fred. . . 


Services. 


Arjxjntage,  canal  et  terrains  inondés 


Dates. 


Kildy,  Daniel Surintendant  et  paieniaître. 

Borne,  Michael Surintendant 

McDonald,  J.  Frobisher.; Ingénieur  surintendant. 

Bonacina,  - ^Surintendant  {pro  tem) 

8ipi.ell,  John  G Ingénieur  surintendant 

Chartier,  P.  Télesphore. .  Surintendant 

Page,  John,  senior 'ingénieur  en  chef. . . 

Préfontaine,  Christophe.  Surintendant 


1849-5C. 

1843-47. 

31  mai,  1843- 
T.3. 

1848-52. 

1853-&t. 
1853-77. 
1854-f53. 
18.53-90. 


15oct.  1863- 

Harrington,  Thos.  W  . . .  Assistant  ingénieur ^^^t.  1870- 

flo  Jo      ...  do 


ingénieur  surintendant 

Ouimet,  Louis iSurintendant.   .   . 

Ulric,  Corneille 


do 


75. 
1er  mai  1875- 

'87. 
1877-7». 


1er  mai  1879- 

'''^""^•^-  " Wnieur  surintendant iW  mai  1880- 

Papineau,  L.  G Pr,..r>=  ri..„  ;. '._: I     '91. 

Benoit,  Pierre  Basile. 


. .  Corps  des  ingénieurs 1881-83 

.  iSurintendant 


il886-88. 


CHATS-CANAL  DES-(Haut  de  l'Ottawa). 


Destiné  à  éviter  le  "  Ra-  Gallwey,  W.  B 

pide  des  Chats,"  et  ?il  

conununiquerde  Mont-,Perry,  Capt.  (îeorge  H 
real  au  lac  Huron  pari  t    **• 


Norman,  Thomas  E. 


sen 


.  jiar 

la  rivière  Ottawa. 

Commencé,  août  18.54. 

Travaux    susiiendus,    15  Page,  John, 
nov.  185<).  I    -n  .  f 

Diniensions    des    réluses 
r)roi)o8éeH,  liK)  x  45  x  71 

V  '?''"•      .      ,  McDonald,  A.  P 

Lclusage  total,  4»  80  jkIs.  Schram,  F 
Dépenses  jusqu'à   1856, 
«482,950.81, 


do 


:} 


Tracé  préliminaire,  lac  des  Chats 

Tracé  etc  1^52-54. 

™«e.  etc 1853.58. 

Corps  des  ingénieurs jgg3 

Ingénieur  en  chef \m&-^. 

^■^PP^"^ '30marsl854. 

I 
Entrepreneurs  commencèrent  les  travaux.  Août  1854. 


CHISHOLM-RAPIDES  DE-ECLUSE.  Em  (Rivière  Trent). 


Commencé,  1837, 

vonij.-Iéir,  Î.S44, 


iBaird,  N.  H. 


Long.  d'icanal,3,0(J0i>d8.jRubidge,  F.  P 
Long,  de  l'écluse,  133ipdsl 
Largeur        do      324  ixlsiBaird,  N.  H 
hau  sur  seuils,  5  pds.        ! 

1  '**'l»»e-  IKeefer,  Samuel 


Rapport  sur  projet  , 

Dressa  carte,  rivière  Trent. 
Ingénieur  surintendant 


1833-36. 

1836. 

1837-41. 


Ingénieur  en  chef  1841-62 


Travau 


X  PUBLICS,  et  leurs  ingénieurs,  etc.,  Canada-Canaux,  n79-1891->Sfm<6. 


Travaux. 


Ingénie\ir«,  etc. 


Service». 


Chhhdvi—rnpiiit»   de— 
échine,  dr.— Suite. 

Partie  de  la  "Navigation  Keefer,  Samuel 

de    la    nvu''re    lrent'\ 

entre  la  haie  de  Comité,  Killaly,  Hon.  H.  H 

lao  Ontario,   et   le  lac 

Huron.  jLyons,  James 

lîclusage  total  requÏH  : 

Anc-nsion,  'mh  pie.ls  Riguey,  James 

Descente,   243^    do   j 

|Page,  John,  aîné 

H32S     do   ' 
Distance    directe,    112  Ranney,  G.  W 

DiTtancé  pnr  la  ligne  pro-.Baillairgé,  George  Fred. 

Pour  le  coût,  voir  canal  |Belcher,  Thomas  Deaves 

Bobcaygeon.  Rogers,  Richard  B .. .    . 


Dates. 


1846. 
1843. 


Rapport  spécial 

Rapixirt  sur  les  travaux  avant 

Ilngénieur  surintendant 1843-55. 

11843-49. 
i 
1853-90. 


do 
do 


Assistant  ingénieur 

Ingénieur  en  chef 

Ingénieur  surintendant 

Adjoint  à  l'ingénieur  en  chef. . 

Ingénieur  surintendant 

Assistant  ingénieur  

(lo            du        ari)entage. 
Ingénieur  surintendant 


4     mai   1855 
.\  juin.  73. 
1877  79. 

1873-84. 

1878-81. 

1882-83. 

1er  juill.  '84 
91. 


CHUTE  À  BLONDEAU-CANAL-(Rivièr  Ottawa). 


Tracé  et  construit  \Mr . 


i  Royal  Staff  Corps 

^°V£;|j,ne  S'cluuS  DuVemet.  Lt.-Cl.  Henry  Ingénieur  surintendant  général. 
Blondeau."  , 


Rap{K>rt  au  gouvernement  Impérial . 


Tratré,  1819. 

rCmléiriilf'  Hayne,Capt.,R.S.Cori«'Surint.<3onstruct   canaux,riviéreOttawa. 

afiSdu canaU  mille  Pa^e,  John,  aîné I^^^ZuaZ"'      ••■....•.•.■..::■.: 

i,Vl,w«   1  Thonii)son,  John aunnienaam.. . . . .      •■  • 

fcngimlr  de  l'écluse.l30R>Sip,  J,  John  G T"-—  «unntenda.it 

Ltlrgeur,  32^  piwls.  Coffin,  Lieut.-Col.  W  . 

Eau  sur  seuils,  <>  pieds.     !  ,,    x  k..  r 

Ascension,  3^  i)ied8.  ^Sipiwll,  John  G 

"mis  le  contrôle  du  déj)t. 
des  travaux    i)ul>lics  Forbes,  W.  ii 


depuis  le  3  mars  18,57.  .  _.  ,, 

La  constructior.   du  bar-  Hamngton,  Thomas  M 

rage  de  Carillon  obvia  fij 

l'usage  de  ce  canal.  Voir^       

Rapp.  Général  des  Tra- ,  Baillairge,  George  *  . . . 

vaux  Publics  par  (i.  F. I 

B.,  1HG7  li  KhS2,  p.  815.  i  Parent,  E.  H 

Le  vaisseau  h  vaiieur  "St.  i         ,    ^^     •  i 

Andrew,"   le    premier,  Stark,  David 

a  passé  imr  ce  canal. 


1819-33. 

1819-29. 

2f>  décembre 

1827. 
1833-34. 
1857-iW. 
1859-t'>7. 
1857-77. 


Ingénieur  surintendant 

Agent  général,  propriétés  de  l'Ordonnance  Sept.,  1856 

Ingénieur  consultant 1877-79. 


Surintendant 

Corps  des  ingénieurs  — 

Ingénieur  surintendant . 

Ingénieur  résidant 

Ingénieur  surintendant. 


18(57-89. 

19    juillet 
1870. 

22  juin,  77- 

79. 
4    fév.,    79. 

1er  mai,  "SO- 
90. 


Marceau,  Ernest [Assistant  ingénieur Mai,  1880-89 


CORNWALL-CANAL-(Fleuve  St-Laurent.) 


Evite  le»  rapide»  du 
"Long  Saut.^' 

Sir  John  Beverly  Robin- 
son  enleva  la  nremière 
pelletée  des  déblais,  1834 

Ouvert,  déc.  1842. 


Gourlay,  Robert 
Clowes,  Samuel . 
Barrett,  Alfred. 


Donne  son  opinion  sur  le  nrojet. •  • 

(Décédé,  août  1863,  Edimbourg,  Ecosse).. 
Rapi)ort  et  estimation 


Rapport,  etc. 


1819. 
1826. 
1830. 
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Travaux  publics,  et  leurs  ingénieurs,  etc.,  Canada-Cunaux,  1779-189 1--^„,7,. 


Travaux. 


Crtrtrt/  Comienll—Smte. 


Ingënieur»,  etc 


ServiccH. 


Date 


Wright,  li^njamin Ing.iniour  consultant. 

<:!<)mph'.té,   10  avril  1843.  uMilKJ.  B  t„„'  •  ,    , 

i  '     •  " Ingénieur  en  chef 

Cole,  Capit.,  I.R 

Fleming,  Peter 

(teddes,  — 


LoMguetu'    du  canal,    lU 
unlleH. 

EcluHea,  (î. 


Longueur  den  écluHes':  4 
de  2(J()  et  2  de  27»  ikIh 

Largeur,  45  |kIs. 

Ascension,  4«  |xl.s. 

Eau  sur  seuils,  i)  |k1s. 

Le  "  Higlilander  "  a  1« 
premier  passé  par  le  ca- 
nal, en  novembre  1842. 


Ingénieur  consultant . 
do 
do 


1833. 

ia'«-48. 

ia33. 

1834. 

1834. 

l«34-4;<. 


On  est  h  creuser  ce  canal 
à  une  nrofondeur  navj 
gable  de  14  pieds,  et  à 
donner  aux  écluses  270x 
45i)ds,  depuis  1870. 


Keefer,  Ge«rge Ingénieur  résidant -Division  daval   1ère 

!    constructiuu ' 

Sn&tsrfcSoi:  i  H- •  'tei:!;;: ^--'n :•••••  •  ii«3^-«. 

1        ,  ±JK-K.m.,  i-n..  ingénieur  charge  <Ie  la  œnstruction  'l83<i. 

Killaly,      Hon.      Hamil-I  i 

'^"  " jPrésident,  Bureau  des  Travaux IgOdw.   184i  - 

4(i.  " 


McDonald,  J.  Frolnsher.| Ingénieur,  etc..  Levé  et  plan !i8:Î2:43. 

Rigî.*-y,  James ingénieur  surintendant |n 

(iotlfrey,  Thomas Surintendant 

Dépense  avant  le  1er  juilJMc^)I!;,Sf\'w;;,-,;  ;•„„•„  ^"'l'V^'"^,  '»»•'"'*■"« 

Ift  IHW,  «l,!»33,iritîl.. , ''''^''""•'"'  ^>""'''"'  Allan  .Sur.ntemjant ^^  ^ 

Decette  date  au  30  juin  Pâtre  John  senior  t      .   ."♦''*"»'",i '♦' I't  Juillet  1889.)  j 

18«!).      «l,05«l,13.'5.84.l    '^*'' *'«''"- «""'"•• Ingénieur  en  chef WlSîK). 

jotal  A  cette  dernière  Baillairffé.  Geo  Vrwl        «»„,.;„►      i 

date,  *2,i)«J),288.53.         ;  ^  '  *  "*"-  '  •  """nt*-"'!-,  fonstnict.  des  déversoirs,  etc..  185<;.70. 

IRubidge,  Thos.  S Ingénieur  surintendant,  agrandissement..  187«.yi. 

KXi;^"H"'Ti""î'"'  •  în*f^"iM>r  assistant ,oon  <« 

K.naly,  H.  H.,  junm.    . .  Ingénieur  résidant,  agandissement," moitié  ^■*^- 

o  amont 


oct.,  184.3. 

.  1843-4!». 

.  184(i-54. 
27  aoftt  1849. 


amont <      •   ;     ,„. 

lerjuil,  '85- 

rpsdealng.,  agrandiss.,  moitié  d'amont  lerjuil.,  '85. 
,  91. 

^°         moitié  d'aval. .  1er  juil.,  '85- 

RoHs.  À.  p:.  ;;;;;.  ;;;;-s„rintondan.t ^°. !*°....::'i^tif"^Ji,. 

'  91.      ■'       * 


Rhéaume,  L.  X Cor 

Roljertson,  G.  E. 
Weller,  J.  L 


COTEAU  DU  LAC-CANAL  (Fleuve  Saint-Laurent.) 


^rLh'""  ^'"^''''-  t'  Royal  Stnff  Cori«. 
«--oteau,     rive  nord  dir 

StLaurent. 
Longueur  du  canal,  900 

pds. 
Ecluses,  2. 


Commencé  et  terminé  de 
1779  à  1783. 


Tracé  et  construit  par. 

Twiss,  Capit..  I.R Ingénieur  surintendant 

Mann,  Col.  Gother,  I.R.|Rapp,,rt  sur  les  travaux 

By,  LtCol.,  LR j  d„ 

Brayt-rt-s,  Capit.,  I.R. . . 


largeur  des  écluses,  0  à  Clarke,    Isaac    Winslow, 
Eau!Tà2àpds.  I>ép.Com.  Général... 

Long,     Major    Andrew, 


Ka|,|)ort  sur  progrès,  nouveau  canal  aux 
Cascades. 

Ingénieur  surintendant 


Construction  et  réparations. 


1779-83. 
24  déc.  1800 
24  avril  1805 
10  jan.,  1805 

180!)- 1822. 

1817. 
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Travaux. 


Ingénieurs,  etc. 


Servic-es. 


Côtmu  du  Iaic— Canal 
—Suite. 


1er  agrandisHement,  1804.  Donatti,     L.,     Assistant 

j     Commissaire  (iénéral. 
Limff.  des  écluses,  120  jKis. 

Larffeur,  !»A  itds.                 King,     Cajiit.    William, 
Kau  sur  seuils,  3  ixls.  l.R 

2e  agrandissement,  1817.   Forbes,  .W.   B.,   Député 
I    Commissaire  Général. . 
Long,  des  éd.,  120i)d8. 


Surintendant. 


Dates. 


Juil.  1820.' 


Ingénieur  surintendant 1826, 


Surintendant,  canaux  du  St-Laurent 1830, 


Largeur      do     12  |Kis.      Yu1e,Cai)it.  Patrick,  l.R.  Surintendant,    Construction    et    répara- 

J^iau  (munma)  sur  seuils,  tions,  canaux  du  St-Laurent 1830-35 

3*  jkIs. 

Evatt,  H.  B     Surintendant  des  écluses il832 


Ce  canal  n'a  pas  servi  k  la 
navigation  depuis  la 
construction  du  Canal 
Beauruirnois.  Voir  Col. 
(îother,  Mann,  "  Ré 
l)ert.  des  Ingénieurs." 


Brandson,  M Entrepreneur il832. 

Adams,  John Surintendant  des  écluses |l5nov.  18S3. 

Page,  John,  aîné Ingénieur  en  chef .   I1853-90. 

Coffin,   Lt.  Col.  W i  Agent  général,  jiropriétés  de  l'Ordonnance  Sept.   1856- 

Baillairgé,  Geo.  Fréd Levé    des    plans,     canaux    de   l'Ordon- 

j  nance,  sur  le  St-Laïu-ent  avec  estimation 
des  travaux  i\  faire  h  chaque  endroit  iKJur 
y  utiliser  les  pouvoirs  d'eau , 


1857. 


CROOKS-RAPIDES  DE-CANAL  DES,  AUJOURD'HUI  HASTINGS  (Rivière  Trent.) 


Ecluse,  etc  Baird,  N.  H Rapport  sur  le  projet, 

Partie  de  la    navigation  ^ 

l)ar    la    rivière    Trent,  do  i  do 

destinée  h  relier  la  Baie  ' 

de  Quinte,  lac  Ontario,  do  

aula«;Hur(m.  Distance 

directe,  112  milles  ;  dis  Rubidge,  F.  P 

tance  jwr  la  route  pro- 

lK)sée,  21V}  milles.  Killaly,  Hon.  H.  H RapiK>rt  antérieur  à 

Ascension,  r->H\i)i  jkIs. 

Descente     243,\  jxls.  Keefer,  Samuel Ingénieur  en  chef. 


Nov.  1833. 
1835-36. 


Ingénieur  surintendant 1837-41. 

Dressa  une  carte  de  la  rivière  Trent. 18.36. 

1843. 

1841-52. 


iRigney,  .Tames 'Ingénieur  assistant 

Lyons,  James !        do 


Totivl,       832S  l>àa 
Commencé,  1837. 
Complété,  1844. 

_  ,   ,,,  I Keefer,  Samuel i RapiKirt  spécial 

Ixmg.  derwlusel34iid8.  !  ! 

Largeur        do     33  jxis.  Page,  John,  atné Ingénieur  en  chef,  canaux,  etc, 

J"iau  sur  seuils       5  [jds.  |  1 

n       ,  Ranney,  G.  W ....  Ingénieur  surintendant. 

Four  le  coût  de  l'amélio 


1843-49. 


surintendant ...   !  1843-65. 

1846. 
1853-80. 


1855-73. 


ration  de  la  navigation  Baillairge,  G.  F Rapixjrts  et  estimations,  navigation  de  la' 

delà  rivière  Tient,  iwtcz  \    rivière  Trent 1863-74. 

Canal  Bobcaygecm.  Belcher,  Thomas  D 'Ingénieur  surintendant *         JuillS.'S- 


Rtigers,  Richard  B Ilngénieur  surintendant  assistant 


P<-.iey,  lîer.ry  P.. . . 

Rogijrs,  Richard  B. 

do 


Ingénieur  en  chef,  Travaux  Publics. . . . 
Arpentages,  Vallée  de  la  rivière  Trent. 
Ingénieur  surintendant 


1884. 
1878-81. 

Nov.   1880- 

91. 
1882-83. 

1er   juillet 
1884-91. 
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Travaux. 


X,  1119~lS9\^Suite. 


Ingénieurs,  etc. 


âervict'B. 


Dates. 


CULBUTE.  CANAL  DE  LA  (Haut  de  l'Ottawa.) 


^*?awi"*'Kv?ti"î"*"*  ^:V'- P'Wîe,  J.,hn,  «enior 

k    Atl'A  ^"^  ,?^''y««"  '""PP*".  John  G. 
0„  ■^W'^Ofen,    distance 
70  milles. 


Commencé,  1873. 

Complété,  1876. 

Ixjng.  du  canal,  i  mille. 

2  écluses  accolétis,  en  bois 

Longuet-  de  200  pif^îg. 

Large»    de    45  nieds. 

Ascension,  eau  basse,  14 
p.eds;     eau    haute,    18 

^  jneds. 

Eau  (minima)  sur  seuils 
(*  pieds. 

Chaînon  de  canalisation 
projetéeentre  Î.Iontréali 
et  le  lac  Huron,  vid  la 
rivière  Ottawa.  1 

Voir  canalisation  nrojetéei 
de  l'Ottawa  au  lac  Hu-' 
ron,  aussi  1..  Rapjxjrt 
uen.  des  Travaux  Pu- 
blies, 1807-82,  pag»»  828. 
DefK'nse,  du  1er  juillet 
18(i7  au  30  juin  1889, 
«413,717.48. 


do 


Perry,  Capt.  G.  H  . 

Thompson,  H.  B 

Haniel,  Amédée 

Hamel,  Félix  M...   . 

Harrington,  Thos.  W. 

do 

'Baillairgé,  G.  E 

Parent,  E.  H 


Ingénieur  en  chef 

Ingénieur  sui  intendant  .. 

do      consultant 

do      résidant 

do      résidant  liasistant. 

Corps  des  ingénieurs 

do 
Ingénieur  assistant 


Stark,  David. 


do 
do 
do 

do 


ai^sistant  surintendant. 

surintendant 

do  


do 


DEaiARDINS.  CANAL.    (Baie  Burlington.) 


1872-90. 
1873-77. 
1877-79. 
1873-87. 
Sept.  187.3-78 
Août  1874. 
do    1874. 
1873-80. 

1er  mai 

1875-87. 
1877-78. 

4  fév.,  1879, 
au  1er  mai 
1880. 

1er  mai 

1880-90. 


fnnh     *r'r  P"»-!'"»- r^*-"  ardins.  P. 
tonàlavilledeDundas, 
<('t"CcK)te'8  Paradise." 

r^reniieres  dimenHions —    I 

Longueur  du  canal,  3-68' 
milles.  I 

Pr.H  d'écluse.  StewI>^^    Tn™,.„ 

Largeur  33  pieds.  ^'^'''*'  '^"'"^"  '  ' 

Prof,  iiriinitive,  7i  p. 
Il  conta  «98,  (W4,  dont  le 

fouvernenient     avança 
IW,000  jusqu'il  1837. 
Coût  total  au  .30  juin  18«)7. 

Du  gouvernement  : 
_^.  .„  «120,2t}3  93 

IJaiUeurs, 

emprunt       .3f),t>84  00 
«150,947  93 


JohiiPatterson,  président 
delaCie,et.TohnDickie, 
secrétaire,  1841. 


Obtint  un  acte  d'incorporation  ixiur  en 
taire  la  construction ' . 

Choisi  directeur  du  canal,  h.  la  place  de 
P.  Desjardiris,  décédé,  nov.  1827. 

Rapiwrt  sur  l'état  des  travaux,  etc, 

(ro(>Rai)port  Général  des  Travaux  Pu- 
573-574!f  '  •  ^'  "•  *'•  B***"-*^»*^.  Wes 


30  janvier 
182(>. 


3  février 
1849. 


9 — 5;i<** 
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I    • 


Travaux. 


Ingénit^ure,  etc. 


Services. 


Dates, 


FARR AN-CANAL  DE  LA  PC'::.  TE.  (Fleuve  Saint-Ltuirent.) 


Fle-'ve  >St-Laurent,  (un 
deH  canaux  de  Willianis- 
burgli.) 

Coniinencé,  1844. 

Ouvert,  juin  1847. 

Complété,  1848. 

Lung.  du  can-d,  i  mille, 

Ecluse,  1  ; 

Longue  de  200  pieds. 

Large,   de    45  pieds. 

Eau  (ordinaire)  sur  seuils 
i(  pieds. 

Ascension,  4  pieds. 

On  doit  donner  h  ce  canal 
une  profondeur  naviga 
liledel4pieds,  et  y  faire 
tn>e  écluse  de  270  x  45 
ï-ieds,  avec  14  pieds 
a'<;iu  sur  'l's  seuils. 

Pour  'e  coût  de  la  cons- 
tvtiction  vnir  canaux  de 
Williauisbnrgl). 


Clowes,  Samuel , 

Barrett,  Alfred 

Forbes,  W.  B.,  Dép,  Coin 
(îénéral 

Mills,  J,  B 

PhilliKjtts,  Lt-Col.,  I.R. 

Keefer,  Sanmel 

Baillairg»'-,  G.  F 

Rose,  Isaac 

Page,  John,  senior 

Macdonell,  Alex,   (îreen 
tield 

Rubidge,  ThonuK"»,  S 

feillaly,  H.  H,,  junior. . , 
Reti;  John 

Reid,  J  .■•^1  D ... 


Rapi)ort  et  l'estimation, 
do 


Surintendant,  canaux  du  Suint- Laurent. 

Tracé,  rap^)ort8    ift  surinttiidant   de    la 
construction 


Rapiwrt  au  Gouvernement  Imî>érial 

Ingénieur  en  chef , 

Ingénieur  surintendant  résidant. .... 

Surintendant,  cjoiau:.  Williamsburgîi... . 


ljigéni>^;-  wi  chef. 


1826. 
1830. 

laSO  au  1.5 
juin  1847. 

1833-47, 

l«.'îa-40. 

)S4;,-:.:î. 

1853-M. 

4  nov.  m'^ 
au  26  avril 

1875, 
1853-90. 


Surintendaî.i 

Décédt'. , .    , 

ÏHgénu  -ar  (iuHnt«ndant,    Agrandissement 


Ingénieur  résidant . 


Surintendant . 
iH'cédé 


26  avril 

1875-89. 

27  jan,  '89. 

1880. 

Dec.  1884-88. 

18  ott,  1889, 
13  mai  1890. 


Suriiitendant  intérimair lermai  '90. 


FENELON-CAXAL  DES  CHUTES,  ktc,   (Rivière  Trent,) 


Partie  de  la    navigation 

Page,  John,  senior 

Ingénieur  en  chef,  ch.  de  fer  et  canaux . . . 

1880-90, 

de  la  rivière  Trent  que 
relie  la  Baie  de  Quinte, 
lac    Ontario,    au    lac 
Huron. 

Rubidge,  Thos.  S 

Clark.  C 

Ingénieur  surintendant  

Corps  des  ingénieurs 

1881 -8(i, 
1882-8(5. 

Commencé,     16    octobre 
1882. 

VVeller,  J.  L 

do                

Juil,  1882-88 

Complété,     22     octobre 
1885. 

Greenw(Kxl,  H 

do                 

1883-87 

Long,  du  cr.r>al,  J  mille. 
Long,  de»  .  jiusea  134  pds. 
Larg,          do         33  jxls. 
Eau  sur  seuils,  5  pieds. 

Stark,  David  

Surintendant,  achèvement  des  travaux. . . 

1887-90. 

2  écluses  d'ascensicm. 
Ce  canal   relie    le  lao    à 

i  htiugijon  au  i.ic  Camo- 

ron. 

Pour  le  coftt,  navigation 

de  la  rivière  Ti-ent,  voir 
"Canal  Boboaygeon." 

,«;j*j 
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■Suite. 


Date8. 


826. 
.830. 

mo  au  1.5 
juin  1847. 

.833-47. 

K«)-40. 

Ml-ô'X 
.853-r>«. 

[  iiov.  18f.J< 
au  20  avril 
1875, 

.853-90. 

Î6  avril 

1875-89. 
Î7  jan.  '89. 

880. 

Dec.  1884-88. 

8  ott.  1889. 
.3  mai  18i)0. 

ermai  '90. 


880-5)0. 
.881-80. 
.S82-8<5. 

[uil.  1882-88 

.883-87. 
.887-90. 


Travaux  pubmcs    et   leurs  in^^éniours,  etc.,  Canada-Canaux,    im-mi-Suite. 


Travaux. 


Ingénieurs,  etc. 


Services. 


FORT  FRANCES-ECLUSE.  Etc.  (Rivi-^re  Laphne. 


Dates. 


route  Dnwson. 


Prépare  plan  de  l'échwe 

Fleming,  Sanford ilngénieur  consultant 

Hazlewood,  Sam 'ïracé,  rap|x)rt,  etc... 


Projet»'*  afin  de  commu-  Page,  John,  senior  'iniré 

iiiquer  de»  chutes  de  la  ^ 

Chaudière,  lac  La  Pluie,  do 

;iu    lac  des    Rois,    dis- 

Imce,  1((4  milles, 
«.■■niiiinencée,     1er   juillet 

187.5. 
(•ttmplétée,  moins  les 

Iftrtes  de  l'écluse,  1878. 
Coût  jiisfui'aii  22  janvier 

1870,  .*288,278.51. 
Longueur  du  canal,   800 ' 

l>i"ds.  j 

Longueur  de  l'écluse,  200  Mortimer,  Henry  J 

pie<iH.  •' 

L^vrgeur  de  l'wluse,  SGJ  do 

v'"*"*?"-.   .      ,  .    iCuddy,  E.C. 

r.au   (mmime)  sur  seuds  "" 
7  pieds. 


nieur    ,i  chef,  travaux  publics 1853-79. 


do 

•Sutherland,  Hugh. 


1870. 
1875. 
1875. 


j  Ingénieur  surintendant 1875-78. 

Ingénieur   résidant  et  siirintendant  des! 

travaux ii-i  „  •  ,„-- 

11  mai  1875- 

Profil,  tracé,  etc ^g^g 


Thompson,  W.  H 

Baillai  rgé,  Geo.  Fred .. . 


.1875-78. 
:  187.5. 


Ingénieur  assistant 

Plans  du  Fort  Frances!    ...'..'. 
Ingénieur  résidant  assistant  "eVsurintèn-, 

(tant  des  travaux . .  lK7r,  -o 

Plan  de  l'écluse  et  des  iK,rtes;  modVfié  et  " 

trace  de  1  ouvrage,  en  conséquence Août,    sei)t. 


1870. 


GALOPS-CANAL  DESHUndcH  canaux  de Williamsburgh.)-FleuveSaint.Laurent. 


^yi*1  '•'^,  "i^'*l"d«?  .^es  Clowes,  Samuel Soumit 

Galops,"   fleuve  Saint-  ^oumii 


Laurent. 
Commencé,  1844. 
Complété,  nov.  1840. 
Longueur    du   canal,    2^ 

nulles. 
2  écluses. 

iKjngues  de  200  pit<ls, 
Larges  de  45  pieds. 
Ascension    8   do 


Les  canaux  des  "C;al()i)8''|Rose,  Isaac 
et  des  "Ir(K}uoiH"  fu-i 
rent  reliés  par  œlui  de 

Page,  John,  senior 


rapijort  et  estimation 1820. 

Wright,  Benjamin Tracé  et  rapfxirt l^gg^ 

KiUaly,  Hamilton  H . . . .  Président,  bureau  des  travaux ji841. 

^^'"'•^•^ Tracés,  rap,«rt8,  etc 'l833  à  1843. 

jj  t 

Ingénieur  surintendant 11843    ^h    15 

Phill,K,tt8.  Lt-Col..  I.R.;  Approuve  les  plans,  etc    l^^  ^^'- 

Surintendant 


la  "Jonction."  Le  tout 
)pelle      aujourd 
anal  des  Galojis, 


8'ai)pelle      aujourd'hui 

"Ci     •  • 


Macdonell,    Alexande 
Greenfield 


Ingfénieuren  chef. 
Rapi»rt  s[)écial . . . 


Longueur   du   canal,   78 

mules. 
3  écluses. 

Longues  de  200  pieds. 
Larges  de  45  pieds. 
Eau  sur  seuils,  9  pieds. 
Ascension,   15^       do 


.  Surintendant,  canaux  de  Williamsburgh. 
Décédé 


Rubidge,  Thos.  S. 


Haycock,  Sam.  H. 
Reid,  John 


Ing.  surintendant,  creusage  des  rapides. . 


NOTB.  —On  est  h  creuser 
ce  canal  aune  profondeur 
navigable  de  14  pieds,  et 
h  donner  aux  écluses,  270 
X  45  pieds. 


Reid,  John  D. 


4  nov.  '.53  au 
26  avril  75. 

ia53-90. 
1880. 

20  avril  75- 

89. 
27  janv.  '89. 

1875-82. 


Corps  des  ingénieurs,  agrandissement. . . .  :  Août  1879. 

DéSdé"'''"'*"^"'""'*^ 'iSoctm 

13  mai  "'90. 

1er  mai  '90. 


Surintendant  intérimaire. 


,»,;(V| 
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Travaux. 


dalop»,  Ciinul— Suite. 


In^râleiir»,  etc. 


La    "Jonction"   com- John  Pâtre.  Ht-nior 

niencée,  18.51.  -o  . 

Terminée,  1850. 


Services. 


DateH. 


G.  F.  Baillairgé. 


Pour  le  coût  de  la  cons- 
truction, voir  canaux 
de  Willianmlmrgh. 


Ingénieur  surintendant  n^sidant îl8Ô0-53. 

d°  do  1863-66. 


GEORGIENNK-CANAL  DE  LA  BAIE-(Lac  Ontario  au  lac  Huron.) 


Projeté. 

Voir  canaux  projetés  de 
l'Ottawa  au  lac  Huron, 
page  844,  RapiK)rt  géné- 
ral des  Travaux  Publics, 
1867-82. 


TuUy,  Kivas. 
West,  James. 


Monro,  ThoJnas. 
Keefer,  Thomas. 


Propose  un  canal  entre  le  lac  Ontario  et 
le  lac  Huron 


1845-51. 


Projets  de  canalis.  h  la  Baie  Gef)rgienne 

et  entre  le  ]ac  Huron  et  l'Ottawa. . .  ,23  fév.  1856. 

En  charge  de  l'exploration  du  bief  de  par- 
tage, canal  projeté.  Baie  Géorgienne. 


Rapport  sur  le  projet. 


1857. 
1863. 


GRENVILLE-CANAL.    (-    ière  Ottawa.) 


^d;Sl4;it7rtiér:  ^'""'  ^°'-  '''''^'''  I-I^-!!"»-. consultant,  canauxderOrdonnance 

Stehelin,  Capt.,  LR Assist.    ingénieur    surintendant  général 

I        construction ' 


Ottawa, 
Commencé  pendant  l'été 

liiriux  "I)urham."y  ^'""'  ^"^P*"  ^^  ^-  I-R"iI»R---  -  charge  de  la  construction.  . 

l)a.HHèrent  le  1er  août  '32. 
Terminé,  1833. 


1819-33. 


Longueur  du  canal,  5^  m. 

7  écluses,  dont  la  longueurlRead,  Capt.  J.  M 

variait   de  107   à   13()ij} 

pieds  et  la   largeur  de  King,  Capt.  Wni.,  I.R.. 

19   à    32;\    pi»<ds,   avec 


6  pieds   tl'fau  sur    les 
seuils 


Agrandissem.  commencé, 

1871. 
Complété,  27  mai  1882. 


1819-33. 
1819. 

DuVemet,  Lt.-Col,  LR.  ÎIngénieur  surintendant  général il819.33. 

*^"  ^'°        •  •  {Rapport  sur  les  travaux  au  gou  v.  im})érial  20  no  v.  1820. 

Ingénieur  assist.  en  charge,  constniction.  1824. 

1826. 


By,  Lt.-Col. 


Longueur,  nouveau  canal, 

W  milles. 
5  écluses. 

Ijongues  de  200  pieds. 
Larges  45    do 

Eau  s\ir  seuils,  9    do 
Ascension,     45j  do   • 
Pour  coût    d.»iM  travaux. 

voir  canal  Carillon. 
Les  canaux    de  r()rdon- 
nance  ont  étéentretenus 
|).\r    If    gouvernement 
provincial,  à  partir  du 


Smyth,    Major    Générai 
Sir  .r,  Cannichael 


Ingénieur  surintendant 

Lettre  au  général  Mann,  recommandant 
1  agrandissement  du  «inal 


Rapi)ort  au  général  Mann,  contre  l'agran- 

„  r^  r)  a  flissement 

Hayne,  Capt.,  R.S. Corps  Surintendant,  construction  canaux  de  là 

rivière  Ottawa 


Uadden,  Lieut.,  I.R 

iHayes,  Capt.,  R.S. Corps, 

Howorth,  Lient.,  I.R 

Vavasnur,  L?pv,t,,  I.R.  . . 

VVhite,  Lieut.,  LR 

Gordon,  Lieut.,  I.R.  ... 


13   juillet 
1826. 


Corps  des  ingénieurs, 
do 
do 

do  . . 

do 
do 


1820. 

1833-34. 

1834. 

1834. 

1836. 

1840. 

1844. 

1844. 
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I 


Travaux  publics  ot  leurs  ingénieurs,  etc.,  Canada-Canaux,  1770-1891- 


Travaux. 


Ingénieurs,  etc. 


Mervict'H. 


ISn^Suite. 


D&Um. 


Canal  OrenvUleSmUi. 

JHr;'^t„^<i„^^^°'^'^'^'''^-^»--E-.I-R.;Suri„t.ndant  d..  travaux. . . 
C:ZuS,l^Z^^'^''^  •'"''"'  ««'""'• !l'"^-'-  '•"  ehof.  trav.  p„bHc«. 

iTZmtPl'AJ;!  '''^^""""*"'  •^""" :«urintendant 

Provincial,  1!»  Vie.  ch 

45,  le  19  jui,i  1850.  jForbeH,  William  Bilsbury 

Le  vaisHeau  i\  va|)eur  "St.; 
Andrew  "  a  le  premier 

pasHÔparcecanal,  aprèHSipiHill,  John  G 
sa    première   construc- 
tion. 


184(1. 
etc..  Canada îl «M- 18!K). 


15  juillet  r>9 
au  ;iO  avril 
1W)7. 

1er  mai  1W7 
h  mai  '«0, 

2fhimi  IHH'.K 


jBell,  Andrew. 
Deniel,  Emile. 

Parent,  E.  H. 


do  

Déc»Mé    

Ingénieur  surintendant iia57.77 

do        conmiltant 1877-70 

Ingénieur  assistant 'lu-.  u\ 

<"'  agrandissement . 


•  ;Wept.  1872  h 
1887. 


Ingénieur  résidant .TuilT  187o  7« 

do        surintendant ^lii.ilji   £    'Sfll 

I     au  1er  mai 
Raillair^é.  (J.h.  Fred. . . .  Ingénieur  surintendant  ',  J^'^iJi 


IROQUOIS-CANAL  DE  LA  POINTEAUX  (Rivière  Saint-Laurent.) 


ITn  des  canaux   de  Wil-CIowes,  Samuel 
hanishurg  ;  il  évite  les' 
rap.  de  la  Pte-aux-Iro-'  Wright,  Benjamin 
quois,  surleSt-Laurent!                       j«mui . . . . 
Commencé,  1844.                iKillaly,  Hon.  H    H 
Complété,  sept.  1847.                               "n.n... 
Long,  de  récluse,  200  pds 
Largeur      do          45  ixis 
Eau  sur  seuils,  !)  ikIh.          Mills,  .1.  B 
Ascension,  3^  jkIs.  

Les  canaux  delà  "Pte- Philljiotts,  Lt-Col.,  I  R 
aux-lr»K|uo!s  "    et    des!  "v^oi.,!.  n, 

"(Jalop-s"  furent  leliési 
en  1851-r)(;  par  celui  de 
la  "Jonction."  Les  3 
H'ap()ellent  aujourd'hui 
"Canal  des  Galoiw  " - 
sea  dimensions  sont — 

L<)ng.  du  canal,  7î  milles. 
3  écluses,  longues  de  200 

pds,  larges  de  45  (kIs. 
Eaii  Hiir  seuilï!.  !)  'sHs, 
Ascension,  15^  pds.  . 

Pour  le  coftt  de  la  conB-! 

tniction  voir  canaux  del 

Willian4sburgh.  1 

Le  tirant  d'eau  de  ce  canal 

sera  augmenté  h,  14  ijds.  1 


RapiKjrt  et  estimation 

Exploration  et  rajiport 

Président,  bureau  des  travaux . 
Rapiwrts,  explorations,  etc. . . , 
Ingénieur  surintendant 


..1826. 

..1833. 

i 
.1841. 

I 
.  1833-43. 


Rapport,  approuvant  les  devis,  etc. 


1843  au  15 
juin  1847, 

1843. 
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Travaux  publics  et  lour.s  in-'ëniom-H  «fn    n,,»,..  •      n 
„_^^ """""'">  ®^®-'  ^"nii.iH— Duimux,  1779-1891— Suj^g. 


Travaux. 


Ti)K»'ni»'uiM,  «'te, 


Sfrvi 


Ct'H, 


CANAL  DK  LA  JONXTION  (Fleuv,.  Saint-I 


Dates. 


juiin'iit.  ) 


F'iiuir. 


Un  doH  canaux  de  Wil-  Page.  .T„hn,  «f 

viiou  2  iiiill(.«.  ,.,itr«  1».:  ,|„ 

canul  (IcM  lr(Kiu((is,.tcel.  I 

dHH(JHl...w,H.  l„at-Lau.!  fio 

Cdinnicncc,  1S51.  I 

C<.iiij,l,;t.'.,  IR-H!  inaillaiivé.c;.  K 

l^eH    S    fllIlUUX   M  llpIMllcilt  ■  ■ 

auji.unillui  "Canal deH  Rime,  l8aac 

(rUiops.  I  

Long.  (In  canal,  7Sinill».n.l 
3  ccluKcH,  longut's  de  2(K) 

piwis  K  l,irg.,H    d«  45  Macdonnel,  AIhx.  (ireen- 
|>i«'<Ih.     Kan  sur  seuiU.      field  virwn  , 

"*^'" Surmu-ndant 


piedH.     hnii  sur  seuilH, 
AHcunMion,  l.'ij  i^U, 

On  e«t  à  cn'imer  «■  canal  Rubidg»-,  Thonian  S 
aune  piDfondHur  navi- 
Kal)le  àf 
donner  au> 


Ingéni.'ir  «irintendant  r-Vidnnt . . 
Inf^énifur  en  «ihef,  t 

do  can..uA , 

InKénieur  mirinf  .iidant  résidant 
Surintendant  . . . 


Décéfli' 


InK-vif-ur  Murintendant,  agrandiH«ement. 


.  l8nO-53. 
18H()  !M). 

1863 -»;. 

4   nov.    J8.-13 
an  2tJ  avril 

lu-- 


2»J  avril  1«7"j- 
27  janv.  188» 


X  45  jtieti». 


14  piedH  et  h  Reid   Jolm  tvt 

X  t^luH,.H,  270  '        " lîîV";"'«  »urint..ndant  . 

'  ,  Decodo     

"*"•''•  ■'"*'»  ^ jSurintendant  intérimaire 


188<). 


bécéd  ;""■"'' 18oct.lH8!). 

|13inai  18!K). 

1er  mai  1890 


I 


CANAL  LACHINK  (Fleuve  Saint-Laurent. 


Evite  leH  rapides  de  La-' 
chine  ou  le  .Saut-Haint-  Lyniburner.  Mr.  . 
Loui«,  M.  le  Ht-Lanrent  

Commencé,  17  juill.  1S21.  BiH  I)ourvô..  a-.t  ,\  hu  w/n^trucû' présent !■  à' 

Ouvert  en  1824.               Prévost,  Hir  Geonre  uL.^'       *f"",  '"*''  ""  ^^^-  <1''  Montr.al  Dec    17J 

Complété  en  182.-).  '         ''*^'rge h*H.-onunande  la  i  ■  .n  itriution .  iNin     ' 


nw /rr""'  V"*.';'  ^'-''^n'-Hl  .-t  L,icl.ine.  I7!»l 
nu.  ''•'•  'K^-  '^nvinner,  arcl...  IHM!») 


Longueur  du  canal.  8  n.    "'"■"^"'  '^^"""^ J'^'^.^^  !'>«" 

n^  vgH.  McDouall.  Robert   S^irr^lf 

'  ïl^TiâSd^  ^r.ri^'''"^'  ^"""""^'••- «"""tendant 

Kau  sur  wnik,  5  ixIh.     |Finlay.  John,  Dép.  Com.  ' 

dm  juHquU  182(>,  $438.'      '*'"*"''* 

404.15. 


1815. 


92. 


Print.,  1820. 

„    .  .     ,   j      I1821-2G. 

a>(mHtant,  des  travaux .  il8'>l 


««Histant,  d'-i  travaux 


•T    jum   au 
1er  oct.  '2;! 


1er  ^randissement. 

Commenct',  1843. 
Complété,  184». 


.  ^Ingénieur  surintenda.      ie  la  construction  1823-29, 

Adams.  .fohn Surinten.lant 

I  I  

1  Bumett,  ThomaH Surintendant 

jBumett,  John Surintendant    

W.  du  canal,  8A  ,niiu.,'^'"'"^'*"''-^^I'-Com.(Jén.,Surintendant.  canaux  du  S.aint- Laurent 

Long,  des  tHjhweH.aiMtiKlMBarrett    AlfrefJ  o 

Larg.  do  45iKlK  '  ^"'*"  ■  f^ai'l'*'''*  «"«•  le  1er  agrandissement 

Ascension,  44Ï  pieds.         iRubidffe  F    1"  r      •   • 

Ecluses,  .5.  I  '^""'"«f-  ^  •  A Ingénieur  en  chef,  adjoint 

KauHurseuilsde2éclu8es.  Hindnuirsh  J  m     ■   ■.      2 

,  Kî  jmIs,  à  Mont«'.al.         """'""»«".  •»   |Sunn^endant 

Eau  surseuilsde3écluses, 

U  ixîs. 
Lra  anciennes  écluses  ser 

vent  do  déversoirs. 


Cornell.  John  'p..-™j__-      .   . 

i    •"^I^"""'bfn'«»r8,  agi-ttmiissement.... 

Rr^binson,  Arthur  G Ilngénieur  assistant 

VValton,  D.  S |Corr«  des  ingénieurs,  .Hrandissement. . . 


i5  seirt,  1823 
il:  1-36. 
182«. 

ISi", 

,18'      W. 

\u^  n. 

il842. 
1843  47. 
1843-48. 
184349. 


— Suite. 


I  >at«H. 


853-8»». 
H80  IH). 

Hia  an. 

nov.    I8Ô3 
au  2»î  avril 


)  avril  IH"')- 

r  jaiiv.  IHSÎ) 

(80. 

I  oct.  188!>. 
I  miii  \H<M). 

rmai  18ÎH) 


[11. 

«.  1792. 

15. 

int.,  1«20. 

!l-2(i. 

!1. 

juin   au 
er  oct.  'Zi 

3  29. 

'pt.  1823 

1-26. 

î. 


1. 

47. 
-48. 
49. 
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Travaux  PCBLroa  ot  lo,.rH  inydnio„rH.  etc.,  (\,v.uU-.0, 


Travaux. 


Hnuu.x,  177a-1891~^w/g. 


Ingônieunt,  etc. 


Cniia/  />icAi»f— Suite. 
2h  agraiidiMNcnitint. 

Loi>K  'iu  cftiml,  8,\  niillH8 
no  iiouv.  tVl.  270ikIh. 
larK«'ur    ,{„         4.'.  |kIh.| 

JiaMHurH..uilH(i,.H;j,k:luH.-Mir)unI<.ii 


CanuicluM^l,  Dunjdl. 
Wdl»,  .\rthur 


- /«IiiHCH  d'aval  18  ixl 

IX'lUMfN,   T). 

AHoeiiiioii,  4,5  pitHlH. 
1873,  tenniiu^H  «-n  1884. 

ConiiniHHaireH  iiomniés  mi 

_1823  : 
KichanlKini,    .Fohn-  IVt'- 

Hulent. 
<*raii*,  C.  W. 
I*ortwiu,s,  T. 
«Janlen,  «;,.„. 
KoHH,  David. 
Dt-Hrivièi,,^,  Fran(,-(.iH. 


KiiiKHford,  VVm 
Htewart,  Janie« 


«'''«•rvice». 

Hurinttmdant 

Curi»  dt.H  ingénieurH,  afrrandiK«.nM!nt. 

Murint»>ndant 


Arix^ntage,  carte  et  di-Hcription. 

Plan  nouveaux  travaux 

McDonald.  J.  Frohi«hPr.[lnK.'.niP„r  Hurint«mdant. 

BiHH.-tt,  Al«xander Isurintendant 

SijiiH'lI,  John  (i. 


CoinmmKairw  charg»'-»  d»- 
Hurveill.  ,■  et  de  diriger 
le«  travaux  en  IKJl  ;- 

•Tohn  Richardson. 
C.  W.  (irant. 
T.  l'othier. 

Déperu...    du    miuveme. 

mentin,;,.rial,|l40,«00.00 
Ut'lwnMtti 


'S.  F.  Ikillairgé 

Page,  .Tolin,  «enior 


Dates. 


1844  4«1. 
1846. 

1846  4« 

1847, 
1847-54. 

1848  .•,2. 


1H4!»  h  janv. 

1«(W, 
18.*>3  77. 


Ingénieur  Hurinti«ndant 

do  agrandiM(iempnt..|l87(»  77 

Ingénieur  <-<»n8ultant  do 


''■••nway,  Michaal. 


do 


<!•>       Hurintendant.  „„ 

Ingénieur  en  chef 

Rai>|M>rt  MjH'.tiJal 

Surintendant  et  ingénieur  asBiMtant 
Harrington,  ThoH.  W. . . .  |cor,«  den  ingénieurs 

•  lugénieur  Hurintendant  afwiHtant 


nient 


'         1     ^foii     rne  IConWHV.  John  n  ,  .    . 

1'- .     iicial  a^  .iut  ■"  ^«T*'  »^  mgenieurH,  agrandisnenient. . 


ït'  Ifr  juin,  t  iwi?    fo  . 

547,5.32.85.  '       ' 

DépeiiHe    ,1,,  juillet 

1«»(    au   .i.    juiu  18H0. 

I><'|M'n.«f  t.)talf  au  30 
188!»,  «iJ.221.214.72. 


Ingénieur,  .•.clairag'  éh^ïtrique, 


Toelii,,  U.K.. 

Sutclirte,  John... 
ThompHon,  H.  }i. 
Aylmer,  J.  A . . 
Bellingham,  A. . 

Mooney,  Wm 

Robertwon,  (i.  E  . . 


1«77  7!». 
1H77  7i». 

1853  !»0. 

1880. 

Avril  18(i8-!>o 

18  juil.  1870 

1er  oct.  1875- 
87. 
1871  83. 

1886  91. 


Ingénieur  >.  sidant,  division  de  Montréal 
A^  agrandiHHenient "  juji]j.j, 

Corim  des  ingénieurs,  agrandissenniit   . . .  Jis  j„in""^^" 

do                       A  I         1H72  80 

"•^  flo  péf.  1872. 

^°  ''"  1873-79. 

Ingénieur  résidant,  atwiHtii.u,  ?.<■ 
ilissement,  division  d'ainout. 


'^^î"i^.i''''')  "If  "•■'."?•     agrandiMHement, 
aiviMK.ii  du  Montréal .' 

Cori>H  des  ingénieurs,  division  d'aval   2e 
-:.'raudiH8t'«ient  .  »  •  -e| 


1873  78. 

1873. 

187.'»-86. 


P_-  T     1  .  . 

J  ~^-,  ij:;:ir;,  juniui'. . 
Marceati,  Ernest  . . . 
KilUly,  H.  H.,  j,-une. 
Rosauiond,  Josepii  A.  . . 


...jl876  85. 
Corps  des  mgénie.rs,  agrandissement. . . .  JAvril    1876- 

^*'  '^"  Juiil.  1876-77 


do 


Ingénieur  résidant,  division  d'amont.  2e 
agrandiaaeireiit  ' 


Corp»  des  ingehifui  ,  agrand 


lasement. 


Fév.  1876-86 
1876-82. 
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Travaux  im/blioh  et  lour-  ingénieu.H,  otc,  Canada-Canaux,  HV^-mi— Suite. 


Travaux. 


Iii>?t''ni»'urn,  etc. 


Servicen. 


Cniui/    Lachine—HmUi. 


Datd». 


Rmlay,  l'hiU'-tw IngénitMir  (wnintant,  OKrundiHw.nient 1877  80. 

Rhwaunie,  L,  X do  ,io  1877  84 

Henry,  Oeo.  W AgrandiHiKtnit.nt,  cunal  Lochine ll88(K  85. 


Parent,  K.  H . 
DiiohHneau,  A 


Sutcliffe,  John. 
Doré,  J.  K 


Ingénieur  Hiirintemlant     '12  mai  1880-. 

Bureau  (UtHurintemiui    ,  Montréal.  Cort»' 
tk'H  ingéiii«<uiM  et  cle.t«iniit»ur il872  !>1 

Coriw    (le      iiiffénituiH,     iiKuimlinKement 

ISttMHin  N.tiiitC Jttbriel I>»i2  86. 

Cor|)8  fje»  ingénieurs 1884  85. 


LINDSAY,  ECLUHK,  Ktc.  (Liu-  Scugf,g). 


Parti»'  fit'  la  nav.  projeté^e 
de  la  riv,  Tr»nt,  entre  la 
Baie  de  t^uinté,  Mur  le  lac 
Ontario,  et  le  lac  Huron. 

Commence,  18.S7. 
Complété,  1844. 

Longueurdu  canal,  .S4.'>  p. 
do  delVeluMe,  134  p. 
Largeur  de  l'écluMe,  34  p. 
Eau  Hiir  «euilH,  .5pdH. 
AHcenxion,  8|)dH. 
Convertie  en  glinsoire  en 
185!». 

Reconstruite  en  lH70iiar  le 
gouverneinentd'Ontario, 
qui  en  a  le  coiitnMe. 
Pour  le  coiUde  la  naviga- 
tion de  larivii^reTrent, 
it»ir  canal  Bolx!aygeon. 


Baird,  N.  H 


Rapix)rt  Hur  le  lac  Scugd^r.  etc 1835. 

Ingénieur  .Mu-intendant 1837  41. 

Kap|K)rt  antérieur  à  [[]'  imn 


Killuly,  Hon.  H.  H.. , 

Ke.ffer,  Samuel jingénieur  en  chef 1841-52. 

LyouH.  .TameH Ingénieur  surintendant l84»-66. 

Rigiiey,  .lameH Ilngénieur  MHÎHtant lH4.'i  49. 

Raïuiey,  G.  W  ilngénieur  surintendant 4  mai  1855  à 

Page,  .lohn,  senior Ingénieur  en  chef liSao'.^^' 

Baillairgé,  Geo.  Fred. . . .  Ingénieur  en  chef  assistant,  rapports  et' 

estimations,  trav.  de  la  rivière  Treiit.   .  18t).3  74. 


Bekher,  Thos.  J  >  .aves. . . 
Ri>gers,  Richard  B 

do  

do  


Ingénieur  surintendant Juill.  73  84. 

Ingénieur  assistant  1878  81. 

Exploration,  canaux,  vallée  de  la  Trent. .  '1882  «3. 
Ingénieur  surintendant .Tuill.  '84-91. 


MOULIN,  CANAL  DES  RAPIDES  DU  (Pointe  des  Cascades,  fleuve  Haint-Laurent. ) 


^L:r:ffis'la  cjrr:;*^'"'^^  ^^'^^  ^"'••"' «<n.vernement  iin,.-.rial.     (Tn.é  projeté' 

tion    dû    ci     £u-:  î     ^'  '*''  K-uverneur  Haldimund).  .*^ ....    1779-83. 

C.l™;^  et  complété  de^"^"'"'  ^'"•'-  '^  *" p"^*^"'""'"  --intendant 

177!)  et  1783.  jMann,  Col.  Gother,  com-| 

mandeur,  I.  R ;  Rapport  recommandant  élargissement. . .  24déc.  1800. 


En  pierre. 

Largeur  de  l'écluse,  6  pds 

Ecluse  reconstruite,  1804. 
Loiigeur,  120  pids. 
Largeur,  !»i  pieds. 
Jau,  34  piwls. 


1779-53. 


By,  LtCol.,  LR 

Clarke,    Isaac    Winslow, 
Dép.  Com.-Gén 


RapîXîrt  sur  îentrii vaux   2î  avr.  Î805. 


Surintendant. 


1809-22. 
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Travaux  publics  ot  lourM  ini^énieii.s,  etc.,  Oana.la— C 


•inuiix,  \n\^-m)]— Suite. 


Travaux. 


Inf^îeun,  etc. 


Survie»», 


Dut)*. 


Moulin -Cmuil  iUk  rapi- 
(Irê  lin  — HyiiU: 

L«'  caniil  (liH   "  lUiddcH  Du Vfmnf    T  t  n..}     i  o   t      •  • 

duM,M.lm'..tiHiii,l,'H,  '*"'^°'-  ^•"-  In«r''"'«'<>rHMriMt«.n(lrti,t ,8io  34 

"  tWajLn,  ••      fur.-t.t  Di.imtti.  L.,  D.W>.  A«.t 

efH^jtie  |Mir  un  nou vmii'  IBuruiK-iulant 


canul  qui   prit  le  .lomKinK.  CH,.it.,  I.R 
ne  La  nul  (Ihh  CasfHdci 


Ingénieur  Hiirint<<n(lant 

I)uV«rn..t.  Lt-C.,1..  I.R.  Rap,K,rt  «„r  leH  travaux 

Baillairgé.  (!,.,..  FrAl...    !Ar,H.ntaK..H..t,.IanM,|..Hcu.mux  ,l..r()r.l.,„. 

naiir...  Htu-U^ Saint  Laurent,  av..c,.Htiuia- 
tion  (lu  («nt  (io  l'exploitation  dechadue 
|K>uvoir  dVau :ij<5- 


Juil.  IHUO. 
lH2fl. 
1«27  ;«. 


MlTRRAY-CANAL-(Uc  Ontario). 


(Entre  la  Baie  de  (Quinte 
et  le  lac  Ontario.  ) 


Baird,  N.  H 


Cornmen<'é,  1882. 
Contrat  «ig'né,  aoftt  1882, 

preS"!'''*^""'"  •^"^•■«-  l'I'ilpottH.  U-Co!.,  I.R 
Complété,  188!). 
LoiiKUeur  du  canal  et  des 

alxmlH,  Uh  uiilltM 


(La  première  mention  officielle  de  ce  canal 
He  rencontre  dan**  une  n-vohition  adoptw 
|»r  le  Lt(iouv.  ut  1«<  Conneil,  en  179tt.)| 


à    travcrH   l'intlinie,   4è:R.>wan,  James  H  . , 

IjarKeur  <lu  canal,  80  i^lHiRuLidirH.  Thfw   S 
Prof.n.deur,  k  IVau  mini-i 


Rapjiort  Hur  canal  projette 16nov.  ISXÎ. 

clo  do 

Kttefer,  Samuel j        do  d„ 

Lcmgucur  .lu   ,H.rcement'  '  " |InKen.eur  en  chef 

Trac»',  forageii,  etc 

Ingénieur  surintendant 'l881-8tt 

Ingénieur  rénidant ijuj,,^  ij^^,.^^ 

Surintendant I^ofli  mj}!. 


lrof()nd.r)rdinaire,12iKi«J 


Pas  d'échiHc. 


T)é|M'nse  du  1er  juil.   1«(Î7 
au  »<  juin  188!»,  $1,043, - 


04<i.41. 


Ktseler,  T.  P. 


3aoftt,  1840. 
1M4H. 
18.W  ÎK». 
1870  71. 


Note.  -Pour  plus  de  d.''tail«  voir  les 
t  apiers  hcMMionnels,  n*-'  H3,  (i  mars  188."}. 


OTTAWA  ET  DU  LAC  HURON-ROUTE  DE  L'. 


Prf)jetée. 

Tracé  de  Slianly. 

Distance  de  Montréal  au 

lac  Hure  m  par  k  route 

proïKfsée,  \An  milles. 
Obstruée  |)ar  des  rapides 

sur  jirès  de  (K)  milles. 
Ascension  totaledeMi.iit- 

ré-al  au  bief  de  jiartage^ 

042  pieds.  ! 

Descente  totale  du  bi(.f  de 

partage  au   lac  Huron, 

8H  pit>dM, 

Des  W)  milles  olwtrués,  22l 
sont  déjà  améliorés. 

W  Shanlv  estime  le  coût 
du  canal  avec  écluses  de' 
250xr)0etl0|)dsd'eau8ur 
les  seuils  à  $24,000,000.1 


jTaylor,  David ^ 

Thompson,  David. .. 
Hawkins,  \Vm 

^'Zr  'panf;'"»"??','*"'  f^^l'l-ortàJ.  Cartwright,  au  Capit    Bad 
Ingénieurs. 


exploration  de  la  route  de  canalisation 
pro|x)Nf  sruvant  les  instructiojis  des 
connu («saires,  nommés  |>ar  le  Parlement 
au  Haut  Canada,  4  mars  18i}7.. 


-riienteur  général  du  Haut-Canada. . 


J».Vi 


Page,  John,  senior. 


do 
West,  James. 


:Shanly,  Walter. 


Ingénieur  en  chef,  travaux  publics.  1.153-80 

„       ,     tl"  canaux. 'l880-90 

C-inal  pit)ix)8é  de  la  Baie  Géorgienne,  et' 
entre  le  lac  Huron  et  l'Ottowa ...  123  fév.  1856. 

Canalisation  proriosée  entre  Montréal  et 
le  lac  Huron,  riVf  la  rivière  OtUwa 1 1857-58. 


■^,  '^■^^■•«^•~'Vii-^---,M^-r^^*ki-:iéSSi.iSi-j;ii.!-^^^^ 
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Travaux  vimiAVH  ot  leurs  Juj^dniourK,  cto..  Oun,i.la-0«nmi.v.  im-imSuite. 


Tra 


vntix. 


Ingt'iiioirH,  etc. 


C»iuillit.     Ditrr    Vottineo 
rt  /or  Hiinin     Suite.      1 

Clft'     «ïiiiH.  A  «12,()()«),J 
0«        <N)rtt  tIcM  cahiiiix 
<;t   o-  A    LivriiiKcf,    avec  Stcwtiit,  Jinuc! 
«•<Ins..H  (|(.  LTrf»  \  45  |.i,.(|H 
<'t|.r..f<.iHl.ur.l..  I2|.(1h,  SImiily.  H<)l<,,rt 

HlirliNHciills.    >■«/;•  |{ll|l. 

iKirf,  ilt'M  Tmvilux    l'ii 
blicM,  1,S(;7-,S2. 


Sorviws. 


HliitiT,  .laiiii')!  Dyson. . 
Clarki»,  Thoniiw  C 


JOxplonitioii,  i-outf  |iit)|xwé«-  

I  "l"  (lo  

<!<•  (lo  

•lo        <'t  m|)iH)rt  mir  le  projet. 


RAPIDK  PLAT    CANAL  DU  (Fleuve  Ht-Laurent.) 


Datt>B. 


l857-r)«. 
lK57r)8. 

1859. 


1  . 


Rafiport,  pstiination  et  triiei'  pni|mH(' 'iS'Jd. 

K«p|K)it,  etc.,  (lo  ,l„  ....|18;U), 


l'ji    «les  niliaiix   (le  \Vil'(;i<.weM.  .Saimiel 
liainslmix  ;      t'vite      le 
•' Kapide   l'iat"   Miir  le  IWrett,  Alfred, 
.^t-l  unirent,  i 

Ouvert.   Hepte.nl.re  1847     M'ik  •».   M I  r.u-es.  rap|K,rts,  etc |18:«.43. 

Complète,  ISIS.  I   liiK"'ii'<Mirsunnfei„|aMt   \\W.\  k    juin 

L....K^.eur.lu  canal.  4  n.ls.  l«hill,..ttH.  Lt-Col..  L  R..  R. rt  au  Kouven.e.uent  i,„,HVial \^S^ 

l;::^:^:'';?;!.^;::'**-  i»^-''^'"-'  «-'-' |i"Knu..n. .. ..1,.. |,«„.,. 

a;::c!::;: n^  ;!.i:'"  ""'""■'^'*  '■*^'-  •• '•  •'■•  •  '"»^-'"""- -"•intendant  .^Hidant w^-n,», 

Ji'ajrrandi.-<.He nf,      ,.,,1,1    l'ji^fe.  .lolm 

niiiic..  en    1KS;{  ,.st  en  Kone.  iHam-' 


proi^rex. 


Ingénieur  en  chef   18.\-{-!Ml 

.,      ,       ,,    -       ■ Hurint.udant  4  ii,,v   Y.-*  7K 

Mucdonell.  A.  (Jre..ntieI,KSurintendant,  canaux  de  Willian.slMn-K: 


l)inienMiouN;'J70xlôx  llp.i  i).   ., 

Pour  le  eortt  d-  la  e„n«    Kuhidjre.  Tlionnw  H.  .     .  Inge,.! 
truction    n,,„.   canjiux  •  ■"«<"! 


•le  \\  dliatUNliiuy. 


.  ,  27  jauv.  'Wl. 

UMir  Hurintendant.  ajrrandisMenient,.  1880. 


2(îavril  1875- 
8!». 


Kilialy,   II.  II.,  jiniior. . . 

Rlu-aïune,  L.  N 

R«'id,  •lolin 


R«>ii),  .lohn  I>. 


In^Miieur  rcHidant,  do 

Cor|iH  dcH  inff»''nieurH,  do 


. .  Dw.  1884-88. 

. .  I)»v.  1884. 

.Surintendant ,„  .^.^  u^,, 

'>"^"'<'«' l«n.ail8!M». 


Hurintendant  intériinair». 


. .  1er  usai  18!(0. 


KIDKAîr-OANAL.  (Ottawa*  KinfTHtou.) 

H.VTI    l'.VIl    I.K  (JorVKlINKMK.VT   ImI-KRI.XI,. 


Mutre   lacité  .r<)tfaua,i.Fel.l.,  Capit..  I.K 

Niir  la  riv.  Ottawa, et  la'  

cite  d.-  KiuKHton.Hin-  le  Nioliol.  Col.,  I.K. 

Iiu-  Ontario.  

Commence,  21  Hipt,  1H2(!. 

1^^  12  Hept.  l,s;«l.  4r.niiileH  (nowen.  .Sanmel 

de  Nou    itareiHUH  ('tait 

hormellenieut  ouverl.   le      (*     I  1»  I 


Pi-o|Kwe  la  nuit».  d'Ottawa  à  KingHton.  ..1815-17. 

<  )rd«>nne  au Caiiit.  .lelih  dVxplon.r  la  nuit*- 
du  c4Hial  Riifeau 1815. 

Pni|Kwt.  leii  travaux,  etc !l«23. 


.n'  mai  tn,TJ. 
<'ompli'.tts  aortt  18.12. 

Louffueur  du  canal.  12«| 
ntiili^H. 


jH.wte.     LtCoI..   Hir    (i.    i  RApiK.rtcouj(Mnt«t«itimati.m. 
HarriH,  .Major,  I.K i 


1820. 
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— Suite. 


Dates. 


iHr.7-r)8. 
ia")7r)8. 

i8r)9. 


IS2(;. 
ih;«). 

Nl.'<  il    juin 
IHIT. 

H41-52. 

a">;<ri(î. 

luiv.  '5.S-75. 
liiiviil  IHTft- 

S!». 
7  jniiv.  'H!». 

mi 

>.'h-.  1884-88. 

>••<■.  ÏHM. 

<i>ct.  IHS!». 
<iiiui  1K1H). 

»nimi  ISîH). 


1517. 

15. 
'SA. 

20. 


Travaux  publics  et  louis  ingéniourn,  etc.,  Cunuclu-^ciiiilii^^^ 


Suite. 


Travaux. 


Jtùtian-'Ctiniil    ,Miiu>. 


Ingt'-nifiirH,  etc. 


Ht>rvice8. 


DuU 


iKIIi'.t.J.H lo 


4<  fchiHfM,  <l'()tt)iwft  ,\\ 
Km^stoii,  (Idiit  Xi  ,.„ 
n'iiioiitaiit  et  14  fiidcK- 

Kclii.siiKc,  44(!|  |h1m. 
AMwiisioii,  2Hl»|  |)(|j 

I)<'Hl-(.||t(.,    1(14   |h|.s. 


fminnM.s,iir..  d..  r.,r<l<,nn,im-..,  obtint  del 
182r '""^  '♦■riain  ncc-MMuin-,  avant] 


I^.nK.  (I.H,-tlns..M,i;{4,KiNJny,  Lt-C(.l     I    U  i.,„ 

Lai-Kcin-        ,1„        :W|h!h.!  •  *^' 


Dép.  a8«iHt.  i(ininii«Haiwi  gén.,  div.  surin. J1827. 

182H. 


cnuMir  «urintcmliint. 


S«^iit.    1«2<> 

A  ih;<2. 


KauHurscuilM,  4èàr)"|KlH;Mt<TaKKart  .1  li,'v„. 

IMmiisc      juH(|u'im      1,.,-  iiiiIMTial. 18''7'>« 

juillet  iscr  ^r^.wiH  r.ii   i  r  U      ■    •  -^  -  - . 

<.<Miv.  in.p.  !!!;»,!ll  1,7(11.47  '  jConimiHHnirf,  conHt.  <■.  '^i.l.'au,  |)n;item|)H'l828 

(i '^;:i:;:  •^•'•"*'-''-"-' ■.coi..i.,<    ■ 

ml  jusq.   ;<(>  'Rndvt-rrl    T 

juin  188!....       121.(K»7.7(i  •        •     


d(. 


''"                  ''»          ..jl82a 
|Maltrti  df  |H.Mt..,  canal  Uidt-au 1830. 


Hagonnan.  .JoHcph  N. . .  .AviK-at,  canal  Hid.au L.,  „„, 


l)»''iK'nw    to- 

tiilf    au    ;«)                        'Hainl    V    II 
juin  188!..   .»4.1«f,.8C,l.KJ  '         " 

L.'    "l'um,H..."  a.  1,.  ,„•,.."""""'  •'^'"J"'- 

L«'K  cHiiati.x    de    lordon-'  .  «^i  v,<.i 

t.'nuN  au.x  fiaiH  du  KIMI-!  i  ■  i^-  ^  uan.  r,   . . 

d.'pniH  1..    1,.,    «Ktul.iv  .*"v-oi 


jCorpM  dcM  ingi'nicui-x. 

n 


Kfil  du  2ii  janvier  ISTidJ  

"""•"'^*''' •' .Surveillant. 


mt-eptait  leur  traiiHfert 

«lu  K'>iivenienieiitini|M" 

nal;    ee    tran.sfert  futTugliill.  M 

ratifie  |iarrjut('  [irovin-  


IKn. 

Juillet  1828- 

18.M2. 

(iaS2-;«t-4I 
1841. 


InK<'iiieun*  i-oyau.v  on  ortieier«(leronlon 

'r"i«.i'.,'  "î'^-'i'"'''  '"  ''''•'■'■^-  <!»  ••""«il,  184(1 
«If  lN.i_  a  18;((,  autiiiiti|iienuiiH  (U'ouk 


pu  nou.s  lutHurer. 


JJaù 


le-chirurgienH. 


1853. 

I 

'a  18r)7. 

1832. 

I 

1833. 


fi!'*  y'':b  ''"W'-  «N  Kelly,  W 

r-a   nivuiiére    pierr..    des  Fr,.ni.',  Lt-CI.,    K     G    ! 
eiluHeNdeeeeanal,  d'un       I    H                               "i.         •     • 
(K>idH  de  !■,'  tonneau   a  |"<*«enption  de»  travau.x 28  f»'. 


t'te  p.wi<.  par   I,.  tapi-  Bolton,  Major  D     I    H      1»,       •   *• 
tini.e   Kraiiklin  (.lepiuK'  ^  '    *  "•  ■  l>«'''i'i-"l'«">n, 

î!'.'"  •'■'!",".  ,i'  ,•   l'V-  '"""Il"wav,  Col.    Willian,^     "'  '     ' 

K.aout  1^27  lorH.le  m,,,     CutlilK.ia   Klpl.irt 
r.'tonrd..laiiviè.e.M,K..      (î.M,.         ••'■"•'•iHioiie, 


vrier 
183" 
l>arraKedeI^)ng  iHland,  IxUi  183!».  '' 


kenzie    «t    de    la    mt 
l'olaire. 


ir*  inarx  '45. 


Témoignage,  rr  terrainn  du  canal  Rideau, 
Tlioni|)Mon,  \rnj,,rFrant!iH 

""*''"''  '■  '^ Tén.oigniige  r,  terraiiiH  <lu  eanal  Rideau .  18  n.arH  '45 


!"r?  't^"'"  ^^ Agent  gén..ml,  pn.pri.'.téH  de  l'onlonnanee.  H..pt.  Wxi. 

*"  "  '      '   '"  IngôniHur  surintendant l'anv^'lS 

rlo 


Killaly,  J.  S 

.Slat«'r,  .lanu-H  Dymtn    . . , 

Wine,     Frederick.      AhIi- 
worth.  Millhiink 

KingHford,  William.  ..   . 


do 


do 
do 


Dmwa 


rwiHaune.-ftrU.dH  canal  indi(inant  l'éten 
due  fleu  MourcoM  d'jilinientation \nrt 


avril  IHTiH. 
■  10  jiU:i    1,H,^S 
j     an  1er  oct. 
I     1872. 
.1er  <K't. 
187218!.1. 


'"■"■■ilUÇiii.  .^■i:-.Jt\    Sl^ 


'-''^^^""•■••"'■""■^liltl 
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Travaux  pubmcs  et  leurs  in^d 


Travaux. 


meurs,  etc.,  Canada-Canaux,  mO-mi-Suite. 


Ingéni 


iiUtë,  «te. 


Services. 


DaU'g. 


RIVIÈRK  I.U  LIÈVRE-KCLUSK  KT  BARKA(;k 


éyitfr  l.'H  "  IVtitH  lU- 
pKleN  10  ,„.  ».„  nmout 
n»'  Jlnikniffliaiii,  i 

J^V^trav.  inoKniHM.fii  18JH).i 
iJiIlH'imioi,  (le  I  wliiHe  :       ( 
I^>i>Kti»-nr,  l(i2,\  |k1h. 
îfW'ir,  -.m  imIh.  I 

i*^au  Mur  m-iul,  H  |„i„. 

AHCfllKioil,    14  |k|n. 

Uiiiiiricnc»-  en  IHH7  ^^         i 
De|H.iis..    »u    Iw    juillwt 
l«W,«i«2,18«.72. 


lies. 


Ingénieur  en  ch«f,  travaux  publi 

jlngénieur  en  charge 

Contrat  «ign.;  le  2«  décembre  1)W(5. 
Entrepren.  :  MM.  Thon.,«onetPou,K>re. 


1«8«-91. 
!1H«7-»1. 


^HAUT-HAINT^IMARIK-CANAL  (Kntrele,  lacn 


Huron  et  Supérieur.) 


«nentà  «n  canal  c..MHtn,it'  au  Haût-Hte.*! 
Mane.surletcrnt.  can..avant avril  lH02.Ant«T.  au  23 

(i«''c.  inos."' 


Trav.-rHe  m,.  St.-  Marie,  ' 

mtuée    ,.„tr..     !,.„    lacH  Bnm^reH,  Cai)it     T    K      w  .       . 

Huron     et     .SuiH-ricur        ^  "  '  ^'MMt.,  1.  «•  ■  Ka|.|H.rt«urleHrécIan.ati()n8.  etc    relativ 

l«ur  cvitcr  len  rapidcH  !     """"''  '  .'    ^'--reiatu 

du  Haut-Hte- Marie.  ( 

""«SriTd'r^rV^-  ^'-»'  «"'•  «"the.  I.  R.Lrre«,K.ndance.  etc..  ..  Canal  ,«      -,  , 

*       v^unai ISavril  1803, 

f'w>"R,.|H.rtoir<MlcH  IngénieurM"       lR«u 
I        AuH«,ra,.,..deM.  Krynu.^r. aXi^te  ÎSt 

;RapiK>rt  Hur  le  canal  du  Hant-St,.. Marie  î 

I  K-VTr-rt!':;''''^'''''"-'''^-'''^^^^^^^ 

AHcen«i(m,envir(.n',  IHiKlnKiIlalv   Hon   H    w  L  T **' ' 

I>...t^-tre  ..un.p.été.  /nai       '7'  """•  «'  » RaptK,rt  ..nicial 30marHl847. 

'«e.     red.  A.  M Corim  den  inginiieurH,  caual  pn)|K)Hé. .       'ih52 

l'agt,.  John,  atné Ingénieur  en  chef 

^""'"'^'  ^"' '^"Kénieur  en  chef  résidant  a-nintant 

Ingénieur  résidant  aosistant 


tcanad.,  enl887. 

En  |)r()jfrt.H  en  IH!M>.<)1. 
I^)n 'iieur  du  canal,  ij  de 

L.."K.deréduHe.0OO,Kk^^'"'°^"^ 
[f  i-K'-ur        d„        HT,  i«1h! 
J*,au  Nur  H.Miiis,  18  ixIh        I 


ima. 


^*£l'>T-  *"  *^  ^"'"  '****"• 


jCurran,  Veysie 

Tlu.nijwon,    W.    (}.   Mc' 
Neil. 


Ingénieur  réaidant  en  charge. . 
J^HirRiOCAC^DIK-CANAL";^^  — 


1*53-90. 
1887-01. 


1er  niai'N 
188!».î(l. 

Tan.  188!).i(l. 


Comnienc»;  iwr  la  Cie  du 

23  juillet  lS2(i. 

Leeapit.  (lec.  Cie  était  de 

t^K),tK)0,uionii.delaX.-K 
Legouv.  deIaN.E.iu«.  ,„[l 

NUiw.deîiri.lHMJetunean-i 
nuitéd,.t'I,.'MM),  iH-ndant 
lOauH,  i\  j,a|.tir  de  182J>. 


Hall,  Francis  Benjamin 
Telford,  Thomas   . . 


RapiKirbt,  etc. 


Fondateur  d«;  l'Institut  des   Ingén 

le  tj  juni  1828.     Il  i.fuit  o..»l 

i     la  Cie  du  canal  Hhui«'.nHcaiÏÏriK,nr'''i.n 
.nontantdeWr.,.  Kap.K.rUurhLT.la.ll'; 


leurs 

ncorjxiré 

ans; 


1825-20. 


11825. 


Sdl— Suite. 


Dates. 


.  ..jl88(î-!Jl. 

...  1««7-»1. 


'.  Av.t^T.  au  2S 
(It'c.  1803. 

ISavril  1803. 

188!». 
188<i. 


1847. 

30  mare  1847. 

1852. 

1852, 

IWMi-OO. 

1887-91. 

1er  niaiH 
1«8!)-!»1. 

Fan.  1889-!H. 


M25-2G. 


Ilîfi. 


Travaux  publics  ot  1 


^urs  .ngéniourH.  etc.,  C«nudû--Canuux,  1779-1891-; 


CaiMl  Shulétumiitte 
—Suite. 


Premier  projet. 

I^'ngufur  du  canal  entr.. 
V  IXTt  d'Halifax  .-t 
lenih.  de  la  riv.  Hh,,- 
Ix-naoadie.  hmmu  dt-s 
Min.!H,  53  milles,  loi 
vç:Hdapr.''8  K.-atiuff.. 

lo  ecIuNcjH.  " 

LongufH  d<.  87  |.i,.dH. 
J^rK.<H     (i,.  22A    d„ 
r-aii  Hur  seuilH,  8    do 
Ascinixidn,     i>5'  lo  " 
Descente,      !>;•)  '  4  • 


Comte  DalhoHHÏe 
IS^ir  JanieH  Kenipt. 
•Sir  Howard  DouglaH 
Cemtre-amiral  I«ke. 


Sir  Janu-H  K^ant-,  Major- 
»  iciicral. ... 


:  /Levèrent  la  première iK^lIetëe  de  déblaiJ25  juillet 

1820. 


FairUukH,  Chacles  Wm 

Faulkner,  Wm 

Talcott,  W.  H 


llngiinieur  en  charjre ,„..  ^, 

I  184(-.')8 


N   r'Lsîr''"*^'''"''"" ^^"'""^  William^ 

i«Ss;'±j1:::^!::'^"-..^oHn../ 

piojet,    (juoKju  un    iH'tit'  •  "•  i .   . 

vaixm.au    ,\    va|mur  lait'Keatiiiir  V   H 

parcouru  d'une  lxtré»,ite|     *      '^'  ''■"•• 
a  i  autre. 


I  Rapiwrt  ati  gouveni.  de  la  X. .  K  I1  r  ,  '        , 

•  '^■' '.xiffenilirc 

«apport,  plans,  etc. .  ij.^"^'- 

,  ■    ■    ln.'K»-r»«i. 

Pr^ident..."! 

Directeur..  Icie  Hn  P    «k.  i  ■         ,■      1 

,uie  nu  t...  HhuU'nacadie. .  185(}. 


'Se<rt''taire. ..) 


Huriutendaut  et  propriétaire \\m.m. 

^'tîln^^ci:t'T  ^'"^t'^  Am.-.ri«u,.,. 
a»H  ing.  CivdH  H.  le  canal  HhuU.nacmlie 


SPLIT  ROCK  (K..her-Ke„du,-Kleuve  Z:::Z^,, 


21  novembre 
1883. 


Un  deM  ancieuH  canaux  du 
>'aint-Laurent,  rempla- 
ee^,«r^cel„i   de    Hcau.  TwiHH,  Capit.,  r.  R 

Conuuencé  et  terminti  en-                Hn 
tre  1779  et  1783.  I  "°  

Kn  pierre.  '''SPJ'r*'"»»'-' C""',.  , 

^"'•"""^  '"'  tr""v«n,e,.ent  i„.,^ri«l 24  d.Veml.re 

18<M». 


Prnix)«?|«r  gouvern.  Haldinmnd....   . 

Ingénieur  surintendant 11770-83 

R«PP.  Hu  gouv.  imp.  Hur  les  cana.ix |i78i. 


••«Il  pierre.  > 

I^)ngueur  <lu  canal,  200  p  

largeur           do        «  p.  !,„  u^,^.r^,    ,  p 
l'hall,  environ  2  |kIh.  ,    •'' ^-"•""  ^'•.  l-K 

KclusereomMtr.  en  1H04.  Clarke     Th.u...    vj      1 

Urg^'iir,  !».i  iHJN  "«Pu^^Comm.  Oén... 

Kau,  eiuirôa  ."{  jkIh.  ( 

^^^^^X'■  K'^'-^i- Andrew.  I.R. 

Kau,  environ  3À  |k1h.         | 

l'n^.    |«rtie    ,î,.   r«-lu8ei[)„„„tti    L     D.!,.    A     •  . 
«xiste  encore  en  18!H).  |    dminl.  (ién    '  *' 


''•'     sur  les  travaux , 
Ingénieur  surintendant 


24  avril 
1805. 


180!J-22. 


Surinten,lant,  .M-randi^H.  et  ré, «rat ion.. .  I8I7, 


C^KteéduH..  H  été  c.msJ&/^X- ^^1"-'  '{«     IniT-^ni-irHurin 
truite    par     le     îi„v>il      .>            .,:     '   •      "•■P- 
HtHff(%!,,:L.    LSv       ^^""""•■<'-" .i.Suri„t,.nd«nt,ci 


itondant 

canaux  du  Ht-Laurent, 


.luillet  18!». 

1826. 

1830. 

1830.^5. 


ï  J»«< 


AUX  i-iiBLics  ot  leur»  in„én 


ingénieurs,  etc. 


''»>'/(/  ««c/l-  -Suite. 

au  ffc.uv..ni.  |)r..vi,u.ial. 
:.",'''""*f'rt  II  .■•t,'.  auto- 


n^-   •.|Ar|H..ntag««.,pla„H„trap,,., 


••HP.x.rtH«rleH  travaux...., o„ept.,nbrH 
I'r"I.riét.^deIÏ,rdc.nn«„ceSeS.,H5« 


SAINTK.AN\K-KCLUHK  (K 


P'".voir<l'ea„.]8^r^-'^«- 


^X:r:p::'';r  1 1  ^^'•^--.  ^'-oo...  I.  R..,Ra;,..^ 


ntr..  le  Saint-Laurent  et  la  rivière  Ottawa.) 


roir.«,        '        ,  ri V.  Ottawa.  '^''"'".  ciiuaux  (io  la      lasi 

>:H...^....  ,    J  ,!1.  ,^^  Vule.  Capu.  l>atrie..  I.R.  pu„,  ,,„^,  ^^  ^,  f^'^- 

v..„.„^.A  "'":«'«  .«t««n  Harrett.  .rnh„  L     .  IHSfi. 


f^  .'vS->''.«'Tr''"*f ,.  ■   ■  ' ï"«»^ni«"r cnHultant  .... 

Hi..nsi,|..,,ti,,„..HU"',,;!;  ''*•'•  •^"»'".  «-nior 


HK 


"••«.ml  (;m,viU,r  ■'*"*»      K        ^  |I"R«'nieureAchef. 


nieur  résidant.... 
Surintendant,  écluse  Ste-A 


Avril  1849. 

iisft.s-rr. 

I 

1 1877-187». 
1853-9rj. 
Oct.  187.3-83. 


(invVrtH:^]'   :i;;V;'ï.l''-  ,>  |'"^'"""r.urintenda«t  W«.- 


••;Cori«deHinKénie„r8,  agrandie 


T^.ngu..ur.  2(H>  ,;i„.  ,, 

[i'ir^.nr.  40  .«fi.  , '^'*"»''*.  -^"h^I'I.  Lunnna.  Surintendant 

Kau  Nur  «eui  .M   '(  ikU  u»     i     .  I. 

'  •'•'^'•♦•'"••'l.  j'^^n»*  «PH  ingénieui-H 

De 


'"•"«"ment....  Août  77-80. 


.   .    «iitcliffe,  .»,!,„ 
juin' 

Jw».  i?i,ir;<.!»7o.7r). 


l«N!),  »i,03  >,.514,24  Ala»^         Il 

'  "•''^*       jAIarceau,  KrneHt  r»»^  • 

Déw.„-„ , ..„..!  Ingénieur  a^^intant 


•  •  18  décembre 

1878-!)j. 

•  ■  Icr    nuii 

iXSOfK} 
■  l'*W0-81. 

•  -ruill.  188l.8<5 
Nov.  1880-91) 


-0,-H.S -...,^  KO«;SK  .T  .URH.„K  ,«;-,-::— -'- 


Ra|)|x,rt  reo(»! 


^'•"|i«i  jK'ni.et  aux  vaiK.'i 

c<2rn:';rii!î;"--'<'<'i^Hopki„«,  w.  «.      L„, 

r^cln  canal.  \  n£  j  '^-'-'".  AIfr«l L  „^„^^  ^,,^,  j^_ 


tn.ctiondu„;..,:t:ic;;;;:;^îl^c,8.. 

«ix«e  une  .hjIuw  et  un  lu^rr.  i  «../»..„  L.... 


Walton,  1).  S. 


<^rs.jl885. 
1841. 


î-»r^.de45-,idi.-  JMeI,„nald  J  F  '  '  r''"    "^ '"*'''''"'"''' '^^'^"^^•'-«t  ...|l843.49. 

'  flngenteur  surintendun*  I 


184{i-f^ 


-l891^Smfe. 


DaU^. 


t....  lOnepteinbrH 

»ncei.S«.i,tf.iii.  im; 
I    ijanv.  78. 
eau.  1857. 


va.) 

i 
de' 

^jlî  KSdtWinbro 
...  mU34. 

..1836. 

•  Avril  1849. 
•  ■!l8fi3-77. 

•1 1877-187». 

•jl8RS-9(l. 

•jOct.  187.3-83. 

.1877  A  déc. 

'    1«78. 
■22   juin 
l«77-7!). 

1877. 

Août  '77-80. 

1^  «It'combre 

1«78-!)1. 
Ifi'    mai 

l'isn-fjo, 

1880-81. 

'luiII.1881.8« 
N'ov.  1880-90 


:2y. 

41. 


Travaux  pubj, 


^c«otlo„r.ing^n,'o..r..  etc.,  Canada-, 


Cnuanx,  lllO^mn^Suif,. 


"■'•".'/e-Suite, 
Kau  (,ni„i,„«,  „„,  ^^.,^1 

AkcciisIi,,,   r.  ..i.„i..  "«iTiHon,  R<ilH'rtN«.wton  Si 


.188!..  «itl-i"^      J'""  ""«.  AujruHtu«. 
i^arue,  Levig. . 


pBaiIIairg(!,  G.  y 

Parent,  E.  H.. . . 

Codère,  AJfred.. 
Papineau,  L.  y. 


'r«nt..„dant.  ,•..!„„,.  ,.t, 

•(I"R.n...nrH„rint,.„dant..  i 

■  «"'intend.,  «clu«,  ,.t  U. i'^""''  "^"'''*' ' 

,  txiuM,  et  Urrage  <  «  Nt-Chin.     ii . 
I,.,  .   .  ^  "urs..  Il  in«rK  l^kVJ. 

'"K<ni.-„r  .-n  chef . . .  57. 

•8u.,nt«„d.,^I„«,,tb«rrag..deHt- 

ïngénieur  Hurinteudunt 

do  7!». 

«unntendant,  „o„.,.,,     ^^^^   im. 

I"K.^nieurré«idanta.i.tant'" ''"^""•'''' 


8«. 
-••.'juin  1^77. 


Ce( 


188».»1. 

'''''"  ^••»-  N-^-  ("«^an  Atlantique.) 


H(ni|Hjrt,   etc., 


Ça|..Ii,vto«,  ontre  l'A 

d't'au.      r„rtt         ';'■*'''"         ''"  .1, 

'''Ntunatiun  (i'u,.  ,,,,„  ,1  1    „ 

i^iinenHionM      ■„..,«>„,■,.,  .  '^'"■"''  '^«ime» 

tanJ  ^i•'^'"^y""''••"•• 
^'•'»":^-.<>pie,|«de'lttr 

G;&,tfc-"-H™,. «. 


182*). 


.\';„v,iiirKUC*'."'"""'"'™'  '''■  i»i«. 


iCXNMd, 

«Hpl'ort  et  eatiniation, 


31  août  18ft3. 
Kîjuij,  18fi8. 


♦'«tiination.  «lût  de  V^UyJ^ 

♦'n  charg«. I**  f^v.  |H((,5 

l'iil.  lS8«).!«t 


(•ied«,  11170,005.25 

Ac''"v.C5St%|  ^f«rtell.],„,„y, 

î^"l«>le  de  lîVjl  .. .,„!.. 


^haHa«W,..,Up,.Hete«tin.ation. 

mgenienr  en  trfiariïe  d..  i»  , 

«large  fte  la  conntruct 


(1860-52. 


'""     .!lS64. 


InuTo,  Hngh 


AKrandV"78;ft-8l"^ ''''"■      |*'«^'ûl!,  Alex.    . 
^-K-.2,.«0pi«K       Dunlop,  Math... 


j"*''!""-».  "te.,  sur  les  tra 

•••  ilng^niHur  en  charge 

••  j8»rintend«ntint4ri«,aire... 


vaux , 


31  dt'c.  I8."»(î, 
1850. 


i'IuiHet  \m\ru% 
iuille» 
«i»  à 
1870. 


I,  juillet  l,S(i7.' 
••    ■     •■fJ«<«'  à    juin 


s.:  ^l)eàrly■m¥l'»«I^^^Wi»^^,'^,,,■^^■^^i^yii^^^(g|lyg^^., 


80 


*:? 


Travaux  vvblwh  ot  lours  in^^dnieurs,  etc.,  Canada— Canaux,  nVJ-WJl—Suite. 


Travaux. 


IngéniHun*,  etc. 


Service». 


Dates. 


Saint-Pierrf,  cntuif,  C.B.,\ 

A^.-A;.     Suite.  I 


Ingénieur  on  chef. 

Coriw  des  iiigrînieurH,  agrandJHwment. 
Ingénieur  résidant  do 


Ijong.  delVduM»',  2<)(»|k1h. 

l'*""'^"  '''•,     J'*ij'^l*''  '^"vanagh,  WalIaceM(.r- Surintendant 

Knu  Hur  soudH,  18  jkIh.  \     gau.  | 

ni.l>.  I 

Mer  monte  de  4  |)d«.         iPage,  John,  8onit)r 
Loftt  de  na  oonHtrn.,  nu  .SOI 

juin  IH(Î7,  ?liVJ,.52a.32.     IWtlay,  E.  .1 

Cciftt  de  l'agriindiNH.  et  dei 

l'ataièveuient  un  3()juin  Millidgi*.  K.  G 

1HH!I,  mmjAX[\Ù. 

'''ÏÎ77.L'07.?7.  ^'""   ^**''*'  ^•"■'"^'  "•  *' Ingénieur  mnintendant 

Kntrfpreneun» — 
John    Mclifixl,    1855  : 

travaux  nu«|M'n(hiH  1er 

Meptenihre  IKT*».  , 

nnK>kH,    FoHter  et  Cie, 

contrat  daté  le  (i  juin! 

ISiW.  I 

Patrick  Purcell,  18«i7-69i 
H.  Parker  Tuck,  iigran-[ 

diHHenient,  1875  77.     | 
J.  T.  Kennedy,  cewiion-; 

naire  de  Tùck  et  du! 

gouverneni.,  1877-81.  1 


3  juin    1870 
h.  1891. 

1867-90. 

1875-81. 

1875-81. 

1er  mai  1872- 
90. 


TA  Y,  CANAL.    (Embranchement  du  canal  Rideau.) 


Relie  hi  vilîe  de  Perth  au 
canal^  Kideau,  par  la 
riv.  Tay  ;  wuiHtruit  iiar 
la  "Tay  Navigation  Co" 

Long,  du  canal,  8A  milles. 
5  écluHeK,  de  I«l'x20'x4'. 


En  j>ierre. 
AwHtUHion,  28  pjwls. 
Cojninen(!<',  18.H1. 

Ouvert.  ia'J4.  Pajf,.,  j,,,,,,,  senior. 

Votr  Kap|K>rt  général  dew 
Ti-avaux  Public»,  18«7. 


Commencé  en  1831  par  une  compagnie 
incor|)orée . 


Ingénieur  en  chef 18.5a  90, 


do 


A.-frandiHHenient  et    nou-'Wise,  F.  A.  M. 
v<«aux  travaux  eouunen- 
céw,     1883  ;     terminés. 
Î88». 

Entrepreneurs:  W.  Davis  Taylor,  Thomas  Dixon. .  i  v-Snieur  résidant 

et  nlH. 
Ivongueur,  0  milleH. 
2éelilHeH,   longues  de  134 

|x1h.,  lar(?e»i  de  32  imIs. 

profondes»  de  5J  ixls. 

Ecl  usage,  2(i  pieds. 
DéjMjiseH  du    1er    juillet 
18«7  au  m  juiu  1889. 


Exploration  et  rapjwrt. 

Ingénieur  surintendant,  reconstruction..  1882-91. 


Mars  1882  & 
jan.  1889. 


81 


'. — Suite. 


Dates. 


3  juin    1870 
h.  1891. 

18(i7-90. 

1875-81. 

1875-81. 

1er  mai  1872- 


*53^90, 


Î82-91. 

[arH  1H82  à 
ian.  1889. 


Travaux  publics  ot  leurs  ingénieurs,  etc.,  Canada— Cunaux,  m.)~lSn— Suite. 


Travaux. 


In^t'-iueurH,  «'te. 


StTviceH. 


I)atoH. 


TROU  DU  MOULIN  (Fleuve Saint-Launnt.) 


Ia  1  K  iV''  K     ,  .  in  ?vS       '        -1  "l!"";i"'"      ••..,,„. la-.',  pur  un  autn-  ..iiuil  uw  pi.  :1 ,1»« 

n.  177»  et  17s!r         Mann,  tl.  (îotl.er;  LR  1""'''"'^.:"^  '"*  ^""'"''  '"T""'  '""''''^''-  ^lî^V'        . 


Htir  len  Mniilx. 
Conii 
eut 


IHm». 


WKLLAND-CANAL  (Entrt  lex  lacs  Ontario  et  Erië, 


ië.) 


Kntr»  lf.8  lacs  Ontario  etj 
Kri»'  ;  contoiinu'  les 
chutos  de  Niagara.         fîourlay,  Roliert 


Ctmiinenc*',  Sn  novembre' 

1824.  I 

Coniplf'-té,  .•»  nov.  1821».    ' 


do 


Construit  ^lar  une  comiMi-  Tibb-t,  Hiram . . . , 
pnie  ftidtîf  (IcH  Koiivt'rn. 
imiH'?rial  et  provincial.   :Clowert,  Samuel. 


Scn  opinion  touchant  le  canal  projeté 

'  HtatiHti(pii-.s  <)u  Canada  "  nvin;  tarte  du 
«hMtriut,  démontrant  l'urgence  du  canal, 
publie* 8  A  IjondreH 


40  «tiluseH   (.m    boin),   deClowes,  JameK 

100  X  22  X  7A  pied«.        ; 
Umg.  du  canal,  28)1) illt,H.Cu((afk,  Rheddy, 


DeHcription  d'un  canal  projet*'» 

Traviiux  proixmi'M  

Exploration  et  rap|>ort 

AncniHion,  .^i<>  picdN        V '■■'■•' iR»PI'«>'-t««"rIeH  niveaux,  explorationH,etc. 

LÎt:;l;bî:> 'rlSi  d  a.' ""'"■'*'•  ^*'*'""  "•^^"'^- ^'îl"'"-!  •'"  ^"---^  --  C"'--  -t  Han. . . . 
en'avril'lff  "''"  '''^"'j  ''"  '  '  '  |t''^i-^'«i"?<^..iH.rH;conHtruction;  nommé. 

Le  canal  .levint  ,  ,„j"«»' *^'-'*"^-i'' "♦'nJ'^n'in-,Examen.  eanalination  pn.jefW,  av.x; 
..-;,■.».'.  ....u  1    .-.  !    -iJ.wi..       ..      --   .        _    .  'loues  et  ItiiiH'rtH.  .  .    . 


pnétépub.  U.5juil.i841.Sniyth,   Major  fjén.  Sir' 

JaH.  Carniich.«.l  Kxamr-n  de8  travaux.    Rap|K,rt  favorabl«. 


1er  <i<jrandi»»emcnt. 


Barr«tt,  Alfred . . . 


Ke«'fer,  (Jeo.,  jeune, 


Comtnencé,  1841. 

Complété  en  1845  jus<iu'.\'Lapliani,  Mr. . . . 

l'ort-.Maitlandeten  18.50  Thonii mon,  David . 

jus(iu,\  l'ortCollx.rne.   j 
Ljmg  du  canal,  27.J  milles  Rendall,  .Tamea  M. 
27  ecIuncM,  i'w  pierre. 
DinieUMionn  :  l.-H)  x2«ix  8^ 

pi«Hl«,  moins  lYt^hisc  de 

«rtreté  qui  a  2:«»  x  4.5,  et  Donaldson,  .fohn., 

2  ecluHeM  etitn-   le   hw; 

()ntario  et    Ste-Cathe-  FaniHworth,  H.  H 

nne  (pn   ont  2(K)  x  45 

^J''"''"-        .,  VVright,  R<.njamin  . . . 

ftau  Hur  Hcuils,  !»  pieds. 

De  18i5;i  ,'i  lH<i7,  on  aug-  Callalian,  ^    . . 
menta  la  profondeur  h, 
loi  P-.  «iir  les  K-ailM,  en  Siaird,  N.  H. .    . 
cr»Mmant  le  canal  et  en 
exhauHHant  les  levt^eH.     Robinson.  William  B 


1819- 

1822. 
1823. 
1824. 

10  août  1824. 

10  et  24  mai 

1824. 
1824 

28  août  1824. 
1er  avril  1825 

1824. 

Avant  182«>. 
10  mai  1820. 


Ingénieur  surintendant  rénidant  ;  nommé 

Ing.  a«Nt.     Cie  du  canal  Welland [Août  1827 

\  remier  ingénieur  ccmaultant 1824-28. 

RapiKirt  sur  le  prognis  dcH  travaux 'si  mai  18J«). 

Ingénieur  surintendant J1833. 

Surintendant  des  travaux '23  février 

..,,.,.  I     18:«. 

AcHiHtant-Hunntendant  de»  travaux 'Mars  1833. 


if  Kmnindinunnint. 


Killaly,  Haniilton  H . . . 
WiKKlruff,  Samuel  D..., 


AgrandisMement  pnjjeté  

Surintendant.    Division  du  canal 

RapIKirt,  agrandisMement  projeté 

SnrintBMiliiiit 

Kxplor.  Agrandissement avjfîN.  H.  lîaird 
Surinttmdant 


Commencé,  187.3. 
Complété  à  12  (kIm  en  1883 

Complétéàl4,Kls,..1887iPhill,x>tts.Lt..Col.J.R.|Rapp..rt.ag.undi«^^^^^ 


1833 
183<J. 
18,37. 

t 

ir-r  :::■^. 

1837. 

18.SÎI-71. 

1841. 


r 


'  •'^■J^''' A^&te!*;^"^*! 
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Il  'i 


1 


s 

i 

M 


Travaux  publics  ot  leurs  in^.dniours,  etc.,  Canudu-a 


Ounaiix,  m9-l8n— Suite. 


Caïutl  WHIatiU— Suite. 

lAmg.  ilu  canal,  2«;i;niiIIeH 

27  ecluneH,  longiiHh  de  270 

piwls,     large»     de     45 

Eau  8ur  hcuIIh,  14  piedH, 
Ascension,  32»»^  piedH. 

Emitranchciiitnt»  i/it  canal 
WcUitntl. 


Ket'fer,  Sannipl 

do 
Keefer,  Th(m.  C. 


Einbr.  de  la  ri  vlt^re— r^)n- 

Kti^-nr,  ■/ mile  ;  2('-cIuHeN 

de  15<)  X  2(J  X  !)ï  piedH. 
Coiii-Hier  d'aliment.  d«i  la 

(irande  Ri  vière     Ix^nif. 

21  m.;  2  «''phiHeM,  une  de 

2(K)  X  45  X  »  vX  une  autre 

de  IN)  X  2(1^  X  !»  oieds. 
Einb.  de  l'ort-Afaitland-  Bnchanan,  W  O 


Page,  John,  senior . 
d» 

do 


fngéni.Mir  en  chef,  travaux  |)ul)IicH 1841..52. 

Kap|H)rt  mir  agrandiNHement  pn)|Kmé.   ..   L  f.'.vrier 
Ingénieur  iwaintant 1H42^ 


1873. 
45. 


I^ngdelVmil.,  lécluHt 
de  186  X  45  X  11  pied» 


d'eau  Hur  lesseuilH! 
I>é|K<nRe  du  gouv.  inip.. 
«222,22<MK);dé|H.nsedù 
g<>uv.  prov.  juHouau 
1er  juillet  18«7,  «7,41(i,- 
019.83  ;  deiienne  du  1er 
juillet  18(i7  ft„  »)  j„i„i 

\^h^  ,...*î,l:''=^'?''l'!dl-  IVitchard,  .\r.  B 


Slater,  .T.  1> 

Barrett,  Alfred. 
Power,  Samuel, 
do 


1842. 
184«. 
185400. 
1870. 


Total  au  ^)  juiji  l«Hi),l 

t23,787.»50.;w.  Kwfer,  Samuel  H . 


Ingénieur  asNiKtant  et  denHinateur 

Ingénieur  couMultant 

Ingénieur  en  chef • 

Commence  tracé,  agrandiHH.  pro|K)né. . 

iaç  hrie  k  Montréal 1U79  7- 

Ingenieur  aHHiHtant \ .."...'.'.'."  '  \\H\t 

Corjw  deH  ingénieurs 

AssiMt.  ingénieur  en  chef,  trocé  définitif. . 
Ingénieur  Hurintendant . 


1842-4(i. 
182«,  42  43. 
1842-45. 
Devi«  de  la  «mstruct.  des  j^rteH  d'.*lu8e«  Oct.  1843. 


Notes. 

Directwirs  de  la  Cie  du 
canal  Welland  iiDiimiéH 
lo  15  iM.-ii  1824  :  - 
L'hon.     Hir     .F  o  h  n 

Henry  Diinn, 
Win.  H.  Merritt, 
(»«».  Keefer, 
John  I)e(!oti, 
Samuel  Clowes. 


Shanly,  Walter 

fStoker,  (  îeo 

Monro,  Thomas 

Fellowes,  Chaw.  L 

Brunel,  A 

Thonii)son,  \Vm.  (  J.  McN. 


Ingénieur  assÎHtant,  canal  Welland  . . 
do        mirintendant,  construction. 

Ingénieur  consultant     .  . . 

Kapport,  plan, estimation..    (w   lur.j 

Ingénieur  assistant \\^^  '^'' 


1843-44. 

24  juin  1846. 

184fi. 


Exploration  et  tracé,  agrandisNement, 
Corjw  dos  ingénieurs  do 

Surintendant 

Ingénieur  r.-^i,|»nt,  division  sud,  agran- 
dissement   '  "8"*"  I 


^"■*''  ^™-  *' '^"fP  '<«•<  ingénieurs,  division  s„d,  agran 

dissement ••»»«'»" 


1870-71. 

1870  7(>. 

1871  M874. 

1872  88. 


gés  de  sum-iller  la  dé-  Odlum,  .lohn  Kd 
|»ense  de  l'argent  sur  le 
CHual  Welland  : 


Wiii.  B.  Robinson, 
Absalon  Hhatle, 
John  McAulay. 


Moni 


iissement. 
do 


Oct.  1872. 

<1"  .  ...Oct.  1872. 

Ingé.iiieur  assistant,  division  mid,  awan- 
disseinent. .  ■*«*•»•• 


1872  1888. 

""*"•  '^''"'"'^ jï"»"»'"'"-  «n  eharge  des  travaux Juillet    1872 

au  31  janv. 

li**    premiers    vaisseaux  Gy.owski  Onl   r  <»  o 

«|ui  pam.ururent  le  ca-,  •  ^  ••  ^.  » Kapi)ort  sur  agrandissement  proïKJsti. ...  ,14  fëv  1873 

nal    Welland  »!,.....;..   I,.\f,.  A  i-:_-     ...  —    ~    I  •  •  •  ■  |  it  ie>.  to/.t. 

lac  Untari..  j,y,ui  la  "i-r.Vr  A  '     "'   "''  ^•• 

nvière  VV(,]U.wJ   V ,.  •   «^  •  -^ do  ^^ 


nvière  Welland,  furent 
1  •  Annie  and  Jane  "et  î 


le"K.  H.  Brotighton"; 
oeteitlc30nov.  182U.  , 


Monro,  Tliomaa. 


InBiniieur  réaidant,  divisum  nortl. 

dissement 


agran- 


14  ft'v.  1873. 
1873-1888. 


83 


DatvM 


Travaux  publics  ot  leurs  ingéniours,  etc.,  Canadn— 0 


iinaux,  ïn9-mn~Suite. 


Travaux. 


IiiKt'nitnirH,  etc. 


Well<tna,  Crtmi/— Suite. 

Not*,,-  01iv«T     rhpI|)H  Curran,  Veysie. 
•'tait     fnti-Ppi-j'iK-nr     iU-h 
travaux,  I.-  4  ivofit  1H27. 

■Dickinwm,  Jm.  E. 


Serviwn. 


r)at«*H. 


riifir.    îiHHiMtant,  division   huH,   airraïul 
ment 


mw 


Bodwell,  E.  V. 


JanieM,  C 

Kelly,  Atlu.l  D. 


hig.  axHistaut,  (liviHion  nord,  aKraiidiHH».- 
nient 


Nov.  187.3  au 
lur  janv.  '8» 


Irt  juillet  74. 
au    .S(»   déc. 

Surintendant 18-4'*' 


McNauKhton,  Cha»  E... 

Merritt,  Tliomaa  . . 

Simiwon,  Frank 

KiuK,  C'hetw<x>d   llenrv 
\Vat"r8 


Ing.,  diviMionHud.agrandiMHenient 

Cor|w    fies    iniî.-iiieurs,    division    nord. 
a^aniliNiMinient   


do 
do 
do 


do 

do 
do 


Cori»  doH  inK»'-nieHrH,  division  sud,  airran 
disseuient 


Friinch,  Rarnard  .F. 
FelloweH,  Chas.  L. . 


Townsend,  T.  B 

I 

jKUis,  William 

Willet,  Herbert  AUnnl. 


au    1er 
janv.  1880. 

1875. 

\m>. 

1873. 
1876. 
1870. 


Fév.  188.1  au 
nov.  1888. 


Crawfonl.  William. 


Cor|w   doH    iiiKénieiirH,    divi^.ion    nord, 

agrandiKHement 11876 

Coriw  des  inf<éMieur«,  e.xj.lorations!  '.['.'.'.    'l87o'7(i 
luK.  iWHiHtant,  divinion  nord,  affrandisse 
nient 


entrepreneur  des  ixirtes  d  eclufees. 
Surintenrlant,  nonim»' 


Corj^  des  ingénieurs,  division  sud,  aeran- 
diMsement 


lug.  asHist.,  approfondisHement  A  14  piwls. 


Ifrjuill.  76- 
1882. 

1880. 

1er  janv,  '80. 

Aoftt  1881-88 

l<'r  juin  188(i 
au  1er  tutùt 
1887. 


WHITLAS-KCLUSE.  m..  DES  RAPIDES,  (Rivi«re  Trent.) 


Chaînon  de  la  navigation  Rethune,  .1  (} 
de  k  nv.Trent^  entre  Hn.wn,  Rolmrt 
lu  baie  rie  liuinte,  sur  le  Hall,  ,Iohn 
lac  Oi.tario.   et    le   lac  Ree,l.  Thon.aH' 
Huron     Dist.   directe,  McDonell,  A. . 
112  nulle».   Dist.  juir  le 
tracé  prop.   2m  niilles.  Baiitl.  X   H 
ARO.,  dmft  p.,  (leBc.  243*' 
pds.  ;  t«tal.  nmH  piwJs. 

Cfmimencë,  18.^7. 

Complété,  184^1 

^^l'I.'iV."''""''    fl«    l'éclust., 
I333X  33x6 


CommiHsaires  suriiiU-iidant  des    travaux 
du  district  de  Newcastle 


Rubi.lge,  V.  V 

Baird,N.  H 

Killaly,  Hamilton  H . 


svSppOrta,  etc.  , 


Carte  de*  travaux  de  la  rivière  Trent 

Ingénieur  8urint«>ndant 

RaiJIwrt  anti'rieur  îi 


1833. 

l»Jtt  43. 
183«. 
1837. 
1843. 


«4 


Travaux  publics  ot  lemu  in/réniours,  etc.,  Oanatia— (Jarmiix,  m{)~lH\il— Suite. 


Triiv 


aux. 


InK«''nifurH,  etc. 


WkillH*,  l'rlunf,   rfc,   ili» 
Htipiilm.    Huit»'. 


ServkiM. 


I  )»tt^ 


Pour  I»!  «lût  (l«*  la  navit^ii- 

tion  <!••  la  rivi.r.-  Tn-ut,  K'.-f.T,  Samuel Ilnm'.nieur  .<r  ihi.f  ,  oji  u, 

votr  canal  HoUuyg,H.n.  t"K«  uieur  •  i.  iii..f 1*11-52. 

''"  I  FUl1»<)rt  H|Hktial ih4(J. 


^RiKiiey,  .JanicM |InK<'iii«'ur  aNtUtant. 

LyoïiM,  .faiiu>(i ,1,, 

Page,  Juliii,  Hcni.ir InK<'ni»'ur  en  eliif 

RaniH'y,  (}.  W I, 


1843  4». 
1H4S  4». 
18A»  m 


IJaiUairKt-,  (i.  F |Ing«W.iKur  vu  .hef  wljoint }h71  79 

R.,l,.h..r  Tl.,.,«,..  n           jR'Mr.'itH  .t  .HtiiiiatioiiH,  Truv.  R.  tnmt. ilw»  74.' 
««>lfh»T,  llumiaM  I) hiKt'Unin    iiiiiit.ndiint 1^3  ;j4_ 


RoK.rM,  K.  M 

do 
Pfrley,  H.  F. 


JiiKéniiMU-  iWMiMtaiit .  mjn  jji, 

Kxiil(irttti<.ii.  Vallw  de  la  Tn-iit     1882  83. 

Ingénitnir  Hurintendant   1er  juill    '84 

,      .   .              ,   ,  18î»1. 

lUK«'iiictir  fil  clwf ij^j^o  jn 


WIDOW  HARRI8  OU  RAPIDES  DES  NEUF-MILLKS  (Rivière  Tm.t). 


Partit»  du  la  canatiHation  Hethtuie,  .1.  (; 
projt'U'-^.delariv. Tn-ut,  Hn.wii,  Holn-rt  . 

eiitr»'  la  l>aie  d»- tJuiuti-,  Hall,  .hilni 

laoOnt.,etlt>lac-Hun)n.'Kce(l,  TIkimumi 

McDoucll,  A 

De  Trenton  à  cet  endroit 
la  riv.Trentn'i'Mt  qu'un 
raiiitle    t-ontinii    de    !l 


ConiiijiHHiiireH  k«u;v  idant»  des  travaux 
du  dmtrict  di5  NsnvaiHtle 1833. 


■P 
milleHdelont?.  ;  do  Ifi  i\ 
l'écluHe  Chisliolni,  diM-  Kuliidgc,  K.  P 
tance  de  (ik  milleM,  elle 

eHt  naviguliU-,  au  moyen  Keefer,  Hanuiel 

d  un  barrage. 
Pour  eoftt  de  la  naviga-  Killaly,  H.  H.,  senior 
tion  «le  la  rivière  Treiit, 
voir  cjuial  ltol)caygtM)n.  Rigney,  .lanien. . . . 


BainI,  N.  H ;Rap|x>rt  »m  le  !;,.«, '  '1833.30. 

''*'  Ingénieur  mirintemlant 1837-41, 

Pn-iM»»'  carte  de  la  rivière  Trent 183(i. 

Ingénieur  en  chef  1841  52. 

Rjipimrt  antérieur  à 1843. 

Ingénieur  ansintant 1843-4U. 


LyonH,  .FanieH  

Page,  John,  «t<nior , 
Ranney,  (J,  VV 


Ingénie\ir  Kurintendant . , 

<lo        en  chef 

do       Hurintendant.. 


1843-55. 
1854-80. 
1865-78. 
1871-79. 


Haillairg.'.,  ( i<K..  Fred.. . .  i        do       en  chef  mljoint .^..  ,„. 

|Rup|>ortM  eKtimatiouH,  travaux  R.  Tréiit.  18«W  74! 
Surnitendarit  anHintant 1878-81 


RogerH,  R.  R 
do 


I 


Perley,  Henry  F 


Exploration, canaux,  Vall»'<edela  ïrent. . .  1882-83. 

Ingénieur  mirintendant 

Ingénieur  en  chef 


1 1884-88. 

1 

1 1880-91. 


fis 


Tbavaux  Pvuur.H,  ot  Kmuh  wyrénivnvH,  etc.,  Cunada   <;, 


Jinaux,  in^-lWl—Suite. 


TravAUx. 


Ingi'-niHiim,  «*«•. 


Gbrrio**. 


WlLLIAMHmrWJH-  (  ANArrx  DR    (Fl.-.u, 


DatMH. 


irt'iit.) 


Vouez  Ihm  eaimiix    rie  lu  .NfiiiH  j    n  u  ..  ,  ^  ~~ 

Point*. .  A  .  FuriMii,    (lu  "•''•"'"•"^♦'X|''<»n»ti..n«,  tmvttux|.roj..t«M.  18334:« 

Kttjmln-  riitt      lit.     I,t         ,j„  T         •  .  I  ' 

l'oiiit...  ■  aux  -  IraMH.iH,  Iiig«-nimir  m.rinu.n(liiut IH4;,  ,^       ^ 

'l«H    (îttl()|w    et     <!,.    lu  

.  jCanaux  prujetM 


•'oiK  tiiin 
Comni.nwM.  1H4-». 
Twinii  .'H,  1S47. 


Wriglit,  B^-njaiuin. 

GeddM,  — Ing»  uiinii 


DéiwniwH  ilii  ^uv.  i.Hiv.  Floiiiinir  IVt.r  i..       • 

avant  I..  h.r  juill.  imï  "'•^""' 

iKm.imj,i  '  Kiilaly.  H.  H..  ,r JWl. 


ooiiMuliant. 


1H47. 
IKiS. 
IKM. 


i«Kir  ooiiHulUiit  l't  furiiUftidaiit 


'r«»i<lt»«t,  Ihinir    )..«  Tiuvaux 

.  Intf«nimir  t-n  cil.  nix  l'iiNicH. 


in«:i,  la  liciH'nw  a  ft« 
IV'IN'iiM..  totalt.  au  »)  juin                   .  v.  i.  ix.  i.  . . .  itapjiopt,  «-te. 
"^"'  *'"'^"^'"^-"-       ^H«"'i"*r«.TI 8 c..,.d«M  inK.^„i..ur. 


Pa(f«,  .r<j|in,  «r . . 

do 
iiaillairgé,  (}.  F. 


Ingénieur  Hiirintf'ndant  n'-Hidant. 
do         ,.n  ili«.f 


do 
do 


Murintcnd.mt  «'Midant. 
Hi  «liff atljoint 


1834 
IM41  4(i. 
184152. 
1H4S. 
1844  48 
1850Û3. 
1853-110. 
I8ft3-ri«. 


Macdom.ll.  Alex.(; aurï„t..„da       "' "'^'''''^ '^1  7!^ 

'  20avr!ll875- 

:27  janv.    8». 


Ruhidgf,  Thunia*»  M, 
Heid,  .John 


l)««Jdli 

Ingéhii-ur  mjriHt»'nd*nt,  affrandiH«.M.«-iit..'i880. 

.g™.nd.«.t.  „on.niô  le '„,  ,^,   ,^^„ 

18  mai  18!tO. 

^"''  •^"''"  ^ .Surint..„dant  int.-rin.aiiv L^, 


YAMAHKA-RI  VlÈRKHRiv.  mul  du  H«„ve  HaintLaur. 


'  mai  miO. 


nt.) 


Kcl 


iiHt' ft  harniK»'  11  l'Il«  I*crlt>v    Honrv  V  i  •  .    . 

A  Cardin  ;  Ihh  vaiHH..a.'x  ^'  ^  * ^Iii8«'ni«iu-  «n  chef. . 

do         rériidant. 


iM-uvent  aiimi  itniont.T  .Michaud,  C.  K 

la  nv.  \  amanka  Mur  un 

narcoiirn    d,.  »)  „,iii„«  Mooney,  Wm 

juxqu'au  "  Kai.id.- d..  la 

(ïr(MH<>  l{(Khi'. 

IionK.d«-l<VlnKf,l(i2AixlK. 
I^rKfur,  «I  picdB.  j 

Kau  Hur  Icm  wiiilH—  ! 

La  p.  liaMw,  fty  jiicd». 

Jja  |>.  haut 
I)f>|N-nHfau  1 

#124,7!»2.3!) 


d«i  do     ajwintant . 

(UtK.ede  2  janvier  188,5). 


18«0-m. 
188(>-88. 
1880-84. 


t»',    Uil    l)iwlH.j 

l«TJuill.  18J(0, 


Ing(>nienr  i-n  chargo asaS-Ql 

Un  proniier  w.ntrat  a  été  naHwi  avt^c  MM.  Août   1881 

noum,  fim  aliand.)nutTf!it I.h travaux 
Unnt.uvwi  contrat  fut  HiKii».  iiarM.M 
Molannon  «t  C«m«(r..n  !.■ "3  jujjj,  ^g^^ 

Ecluiw  complétée  et  |»r(iur«  au  trafic !«  =^-.t    1885 
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